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の取巧説明書 

このたびは当社製品をお買い上げいただをあり 
びとラございます。 

ご使用前に本説明書の巧容をよ <ご理解の上、 
安全に正しくご使用ください。この説明書はご 
使用の斷こし口でも見6れるように大切に保管 
して < ださい。 

ち部のち称 (回の） 

①フ□ントキヤップ 
⑤フィルター取り付けネジ 

⑤ フォーカスリング 
④ズーム U ング 

⑥ 取り付け指標 

⑥ リアキャップ 

⑦ 電気回路接点 

(D UNLOCK スイッチ 
③デコレーションリング 
颇レンスフード刷志 LH -40) 

UNLOCK スイッチの操作方法(回 回） 

UNLOCK スイッチを矢印の方向に巧しなが6 (か、 
ズーム11ングを回して （0) レンズを収めます。 

フードの®日けけち(図 回） 

フード収抽のしかた(因 因） 
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ち彰時のを意 

• フィルターを2枚上重ねたり、厚みびある種 
類を使用したとさには、画面にケラレが発生す 
ることびあります。 

• フラッシュ使用昧レンズやフードなどによって 
フラッシュ光びケラレる場舍びあります。 

-レンスび沈响状態の場合には、ピントが合い 


ません。レンズを操り出してか日撮影してく 
ださい。 

主なけ括 

マウント 

:マイク□フォーサーズマウント 

焦点距離 

:14 〜42 mm 
(35 mm フィルム換實28〜84 mm} 

最大□径比 

: F3 .己〜己.日 

画ち 

: 7己"〜29° 

レンズ構成 

:7 群 8 枚 

絞0制御 

: F3 .己〜吕吕 

撮證距離 

: 0.25 m ~ 00 撫限遠） 

焦点距離14〜 19 mm 

0.3 m 〜00 (無限遠） 

焦点距離2日〜42 mm 

ピン[•'調整方式 

: AF/MF 切り換え 

質量 

:113 g (フード/キャップをのぞく） 

大ささ最大径 X 全長ぷ56.日 X 日0 mm 
(沈洞時） 


The following importer description applies to products imported 
into the EU directly by OLYMPUS EUROPA SE & Co. KG only. 
OLYMPUS EUROPA SE& Co. KG 
Wend 即 strasse 14-18, 20097 Hamburg, Germany 
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レンズフード取り付けソ巧ネット式 
フィルター取り付けネジ径： 37 mm 
※列観•仕様は改善のため予告なく変更するこ 
とがありますので、ご了承ください。 


ごを意化ずお読みください 
A 警き賣を上のごミ主意 

• レンズで太陽を見ないで < ださし、。失明や視 
力障害を起こすことがあ0ます。 

• レンズキャップを付けずに放置しないでくだ 
さい。太陽光が焦点を結んで故障や火災の原 
因になることがあります。 

• カメラに取り付けた状態でレンズを太陽に向 
けないでください。太陽光が焦点を結んで巧 
障や义災の原因になることびあ0ます。 


Micro FourThirds 及び Micro Four Thirds □コ 
マークは才I」ンパス(株)の日本•米国 ’EU •その他 
各国の商標または登録商標です。 


• インターネットでの情報入手 

https://olympus-imaging.j 白/ 

製品せ様 J ':ソコン接続、日 S 対応、 Q&A などの 
各種最新情報は、オリンパスホームぺージで簡 
単にご確認いただけます。 

上記 URL より[ヴポート/ダウン□—ド]のぺ一 
ジへお進みください。 


• 電話でのお問合せ 

(才I」ンパスカスタマーサポートセンター) 

査 S 0570-073-000 

ナヒ日■けル. * 携帯電話. PHS からを 
ご利用になれます。 

FAX:04 吕-邑 42-748 巨 
* 調査等の都合上、回普までにお時間をいただく 
場合がありますので、ご了承ください。 

営業時間：平日および±曜•日曜琳日 
9:30-18:00 

* 年末年始、システムメンテナンス曰はお休みさ 
せていたださます。 

* 記載内留はを雷されることがありまず。 
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困 INSTRUCTIONS 

Thank you for purchasing this Olympus product. 
To ensure your safety, please read this 
instruction manual before use, and keep it 
handy for future reference. 

Name of parts (Fig. 田） 

① Front cap 
⑤ Filter mount thread 
⑤ Focus ring 
0 Zoom ring 

⑤ Mount index 

⑥ Rear cap 

® Electrical contacts 
(|) UNLOCK switch 
⑥ Decoration Ring 
颇 Lens hood (optional : LH-40) 

Using the UNLOCK switch (Fig- 回） 

To store the lens, turn the zoom ring ( 0 ) while 
pressing the UNLOCK switch in the direction of 
the arrow ( 〇 ). 

Attaching the hood (Fig. 回） 

Storing the hood (Fig. 回） 
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Notes on Shooting 

• Edges of pictures may be cut off if more than 
one filter is used or if a thick filter is used. 

• When using a flash, flash light may be blocked 
by lens body, lens hood, etc. 

• You cannot adjust the focus when the lens is 
retracted. Start shooting only after the lens is 
extended. 


Main Specifications 

Mount 

Focal distance 


Max. aperture 
Image angle 
Lens configuration 
Iris control 
Shooting range 


Focus adjustment 
Weight 


Micro Four Thirds mount 
14-42 mm (equivalent to 
28 to 84 mm on a 35 mm 
camera) 
f3.5 to 巧 . 6 
75°-29 。 

7 groups, 8 lenses 
f3.5 to じ 2 

0.25 m to CO (infinite) 
Focal distance 14-19 mm 
0.3 m to CO (infinite) 
Focal distance 20 - 42 mm 
AF/MF switching 
113 g {4.0 oz.) 

{excluding hood and cap) 



Dimensions 


: Max. dia. 0 56.5(2.2 in.) 
X Overall length 50 mm 
(2.0 in.) {when retracted) 
Lens hood mount : Bayonet 

Filter mount thread 
diameter : 37 mm 

• Specifications are subject to change without any 
notice or obligation on the part of the manufacturer. 

Precautions; Be Sure to Read the Following 

Warnings: Safety Precautions 

• Do not view the sun through the lens. It may 
cause blindness or vision impairment. 

• Do not leave the lens without the cap. If solar light 
is converged through the lens, a fire may result. 

• Do not point the camera lens at the sun.Sunlight 
will converge in the lens and focus inside the 
camera, possibly causing a malfunction or fire. 

Micro FourTnirds and the Micro Four Thirds logo are 
trademarks or registered trademarks of OLYMPUS 
CORPORATION in Japan, the United States, 
the countries of the European Union, and other 
countries. 


For customers in North America, Central 
America, South America and the Caribbean 
FCC Notice 

This device complies with part 15 of the 
FCC rules. Operation is subject to the 
following two conditions: 

(1)This device may not cause harmful 
interference, and (2) this device must accept 
any interference received, including 
interference that may cause undesired 
operation. 

Any unauthorized changes or modifications 
to this equipment would void the user's 
authority to operate. 

This Class B digital apparatus complies with 
Canadian に ES-003. CAN に ES-3(B)/NMB-3(B) 


• Technical Support (U.S.A. / Canada) 

24/7 online automated help : 
http://www.olympusamerica.com/support 
Phone customer support: 

Tel.1-800-260-1625 (Toll-free) 

Our phone customer support is available 
from 9 am to 9 pm (Monday to Friday) ET 
E-Mail : distec を Olympus.com 
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For customers in Europe 


C( 


The "CE" mark indicates that this 
product complies with the European 
requirements for safety, health, 
environment and customer 
protection. CE-mark products are for 
sale in Europe. 


• European Technical Customer Support 

Please visit our homepage 
http://www.olympus-europa.com 
or call: Tel. 00800 -67 10 83 00 (Toll-free) 
+49 40 - 237 73 899 (Charged) 
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困 INSTRUCCIONES 

Muchas gracias por comprar este producto 
Olympus. Antes de usarlo, lea este manual de 
instruc 幻 ones para proteger su seguridad, y 
guardelo en un lugar practico para usarlo como 
referenda futura. 

Nombre de las piezas (Fig. 口） 

① Tapa frontal 

感 Rosea de montura de filtro 
(D Anillo de enfoque 
④ An 川 0 del zoom 
⑥ Indice de montura 
⑥ Tapa trasera 
③ Contactos electricos 
⑥ Interrupter de UNLOCK 
⑥ Anillo decorative 

颇 Parasol de objetivo (optional : LH-40) 

Como utilizar el interrupter de UNLOCK (Fig. 回 ) 

A fin de guardar las lentes, deslice el anillo de 
zoom ( 0 ) mientras presiona el interrupter de 
UNLOCK segun lo indica la flecha ( 〇 ). 

Instalacion del parasol (Fig. 回） 
Almacenamiento del parasol (Mg. 因） 


Notas sobre la toma fotografica 

• Los hordes de las imagenes pueden cortarse 
si se usa mas de un filtro o un filtro grueso. 

• Si se utiliza flash, la luz del mismo puede 
verse bloqueada por el cuerpo del objetivo, 
por el parasol, etc. 

• No puede ajustar el foco cuando la lente esta 
retraida. Efectue las tomas una vez que la 
lente se extiende. 


Especificaciones principales 

Montura : Montaje Micro Four Thirds 

Distancia focal :14 - 42 mm 


(equivaiente a 28 a 84 mm 
en una camara de 35 mm) 
今 berturam か . ： f 3,5 af5,6 

Angulo de imagen :75 -29° 

Configuracion de : 7 grupos, 8 lentes de 


objetivo objetivo 

Control de diafragma : f3,5 a に 2 

Distancia de toma : 0,25 m a co (infinite) 


Distancia focal 14-19mm 


0,3 m a CO (infinite} 
Distancia focal 20 - 42mm 
Ajuste de enfoque : Cambio AF/MF 
Peso : 113 g (excluyendo el 

parasol y la tapa) 
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Medidas 


: Di を metro m を dmo 0 56,5 x 
longitud total 50 mm 
(cuando la lente esta 
retraida) 

Montura de parasol 
de objetivo : Bayoneta 

Di を metro de rosea de 
montura de filtro : 37 mm 

* し as espec け icaciones estan sujetas a cambios sin 
previo aviso ni obligacion por parte del fabricante. 
Precauciones: Asegurese de leer lo siguiente 

A Advertencias; 

Precauciones sobre la seguridad 
• No observe el sol a traves del objetivo. Puede causar 
ceguera o danos en la vista. 

• No deje el objetivo sin la ね pa. Si la luz solar se 
concentra a traves del objetivo, puede producir un 
incendio. 

• Evite que el objetivo montado en la camara apunte 
hacia el sol, ya que los rayos solares incidiran 
directamente en la camara, lo que puede causar su 
mal funcionamiento o fuego. 

Los logotipos de Micro Four Thirds y Micro Four Thirds 
son marcas comerciales o marcas registradas 
de OLYMPUS CORPORATION en Japon, los Estados 
Unidos, los paises de la Union Europea 
y otros paises. 
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Para los clientes de Norteam か ica, 
Cenboamerica, Sudam^rka y el Carlbe 
Aviso FCC 

Este dispositive cumple con la parte 15 de 
los reglamentos FCC. La operacion esta 
sujeta a las siguientes dos condiciones: 

(1) Este dispositive no puede ocasionar 
interferencias que ocasionen danos, y 

(2) este dispositivo puede acep ね rcualquier 
interferencia, incluida una interferencia que 
pueda ocasionar una operacion no 
deseada. Cualquier cambio o modificacion 
sin autorizacion a este equipo anulara el 
derecho del usuario a operarlo. 

Este aparato digital de Class B cumple con 
la norma canadiense ICES-003. 

CAN に ES-3(B)/NMB-3(B) 


• Asistenc 白 tk nka (EE.UU./C anada) 

24/7 Ayuda automatizada en Imea; 
http://www.olympusamerica.com/support 
Soporte telefonico a I cliente: 

Tel. 1-800-260-1625 (Llamada gra 山 i ね） 
Nueslro telefono de atencion al cliente esta 
disponible de 9 am a 9 pm (de lunes a viernes) 
Correo electronico: distec@olympus.com 





Para los clientes de Europa 

La marca «CE» indica que este 
producto cumple con los requisites 
europeos de seguridad, salud ， 
proteccion del medio ambiente 
y del usuario. Los productos de 
marca CE estan en venta en Europa. 


• Asistencia お cnica al cliente en Europa 

Visits nuGstra pagina web 
http://www.olympus-europa.com 
0 I lame al: 

00800 - 6710 83 00 {Llamada grainita) 

449 40 - 237 73 899 (Llamada con coste) 
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の MODE D’EMPLOl 

Nous vous remercions pour I'achat de ce produit 
Olympus. Veuillez lire ce mode d'emploi avant 
utilisation pourvotre securite etconserverces 
instructions a port ろ e de main pour un usage ulterieur. 

Nomenclature (Fig. 田） 

① Bouchon avant 
る Filetage de montage du filtre 
d) Bague de mise au point 
0 Bague de zoom 
⑥ Rep を re de montage 
逼 ) Bouchon arriere 
る Contacts electriques 
(I) Contact de UNLOCK 
d) Bague de decoration 
颇 Pare-soleil (en options : し H-40) 

Utilisation du contact de UNLOCK (Fig. 回） 

Pour ranger I'objectif, tournez la bague de zoom 
( 0 ) en poussant le contact de UNLOCK dans le 
sens de la fleche ( 〇 ). 

Fixation du pare-soleil (Fig. 回） 

Rangement du pare-soleil (Fig. 团） 
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Remarques sur la prise de vue 

• Les bords des images risquent d'etre coupes 
si plusieurs filtres sont utilises ensemble ou en 
u 团 isant un filtre epais. 

• し ors de I'utilisatjon du flash, la lumiere du flash 
peut etre stoppee par I'objectif, le pare soleil, etc. 

• Vous ne pouvez pas regler la focale lorsque 
I'objectif est retracte. Commencez vos prises de 
vue seulementapres extension de I'obje けげ. 


Caracteristiques principales 


Monture 
Longueur focale 


Ouverture maximale 
Angle de vue 
Configuration de 
I'objectif 
Commande de 


montage avec Micro 

FourThirds 

14 a 42 mm (equivalent 

a 28 a 84 mm sur un 

appareil photo 35 mm) 

f3,5 a 巧 ,6 

75=- 29° 

7 groupes, 8 lent 川 es 


diaphragms : 

Plage de prise de vue : 


Reg 向 ge de la miseau point: 
Poids 


f3,5 a f22 

0,25 m a cxD (infini) 
Longueurfocale 14 a 19 mm 
0,3 m a CO (infini) 
Longueurfocale 20 a 42 mm 
Commutation AF/MF 
113 g (pare-soleil et 
bouchon exclus) 



Dimensions 


Dia. max. 0 56,5 x 
Longueur totale 50 mm 
(en retraction) 

Monture de pare-soleil : Bai'onnette 
Diametre de file 扫 ge du 
montage du filtre : 37 mm 
*Caracteristiques modifiables sans preavis ni 
obligations de la part du fabricant 

Precautions : Bien lire la suite 

Avertissements : Precautions de securite 

• Ne pas regarder le soleil a travers I'objectif. Cela 
pourrait causer des troubles ou la perte de la vue. 

• Ne pas laisserTobjectifsans le bouchon. Si 
des rayons du soleil sont concentres a travers 
I'objectif, un incendie risque de se produire. 

• Ne pas pointer Tobjectif monte sur I'appareil sur 
le soleil. Les rayons du soleil seraient concentres 
dans I'appareil photo, pouvant provoquer un 
mauvais fonc 甘 onnement ou un incendie. 


Micro FourThirds etie logo Micro FourThirds 
sont des marques commerciales ou deposees de 
OLYMPUS CORPORATION auj apon, aux Etats- 
Unis, dans les pays de I'Union europ さ enne, etdans 
d'autres pays. 


Pour les utilisateurs en Amerique du Nord, 
Amerique Centrale, Amerique du Sud et 
aux Caraibes 
Notice FCC 

Get appareil est conform© aux normes de la 
Section 15 des directives FCC. Son 
utilisation est soumise aux deux conditions 
suivantes : {1} Get appareil ne doit pas 
causer de brouillage radio を lectrique, et (2) 
cet appareil doit pouvoir resister a toutes les 
interferences, y compris celles susceptibles 
d'entraver son bon fonctionnement. 

Toute modification non autorisee peut 
annuler la permission accord も e a I’u 川 isateur 
de se servir de ce materiel. 

Cet appareil numerique de la classe B est 
conform© さ la norme NMB-003 du Canada. 
CAN に ES-3(B)/NMB-3(B) 


• Support technique (Etats-Unis / Canada) 

Aide en ligne 24/24h, 7/7 jours : 
http://www.olympusamerica.com/support 
Ligne telephonique de support : 

Tel. 1-800-260-1625 (appel gratuit) 

Notre centre d’appels clients est ouvert de 9 
h a 21 h (du lundi au vendredi) Heure de I’Est 
Email : distec@olympus.com 
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Pour les utilisateurs en Europe 

La marque «CE» indique que ce 
produit est conforme aux exigences 
europeennes en matiere de securite, 
sante, environnement et protection 
du consommateur. Les produits 
avec la marque «CE» sont pour la 
vente en Europe. 


• Support technique europ を en 

Visitez notre site a I'adresse 
http://www.olympus-europa.com 
ou appelez ie : 

00800 - 6710 83 00 (appel gratuit) 
449 40 - 237 73 899 (appel payant) 
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西 MHCTPyKUMM 

BnaroflapuM bm sa saKvny 的 hsto Ha to3m npoflyKT 
Olympus. 3a fla noflCMrypnie GesonacHOCTia cm, 
npeAH ynoTpe6a nponeieTe HacToaiijaTa MHCipyKMun 
3a eKcnroaiauMfl m a sanaaeie sa etfleu^n cnpaBKM. 

HaMMeHOBSHwn Ha nacTHTe (中 wr. 田） 

① ripe 口 H3 KanaHKa Ha oSsktubs 
⑤ PeaSa 3a npnKpen 月 He Ha ホ unrbpa 
⑤厂 puBHa 3a 中 OKycwpaHe 

④ riptcTeH 3a yeenuMeHne 

⑤ MoHTa>KeH MapKep 

⑥ SaAHa KanaHKa Ha oSeKTUB 日 

⑦ Ene 肝 pwecKM KOHiaKTU 
感 ByroH 3a UNLOCK 

感 fleKopaiMBeH nptcTeH 

遁) CeHHUK Ha oSeKTM 巳 a (no uaSop: LH-40) 

ynoTpe6a Ha 6yTOHa sa UNLOCK 忡 nr. 回） 

3a paamoSaBaHe Ha o6eKTMBa, aaetprere 
npbCTeHa aa y 巳 annyeHne (©), HaTMCKaMKH 6yTOHa 
3a UNLOCK no nocoKa Ha CTpenKara (〇). 


ripMKpenflHe Ha ceHHMKa 仲 Mr. 回） 
C'bxpaHnBaHe Ha ceHHMKa 仲 Mr . 匈 


3a6ene>KKM npii CHMwaHe 

• KpaniijaTa Ha chumkhts ivme が ce no 巳 peflqT, 
3K0 ce M3non3Ba noeene ot egnH mjim 中 M/iTbp c 


nnbieH np 七 ctsh. 

• ripn M3nOJ13B3He H3 CBSTIOBM が， CBemUHSTS MOWS 
fla 6bfle aaceHseHa ot oSeKiuBa, cshhuks m np. 

• He MO>KeTe ga Hacrpome 4)OKyca, Koraio 
o6eKTMBtT e aaiBopeH. SsnosHeTe CHUMKHie 
C 日 MO KOraTO oSeKIUBbT e OTBOpeH. 

OCHOBHM TeXHMHeCKM が HHM 


BaMOHeieH nptcTeH 
OoKycHO pascTOflHne 


MaKC. flua 中 parMa 
"brbn Ha usoBpaweHneTO 
Koh ホ urypaiinq Ha 
o6eKTMBa 
KoHTpon Ha npuca 
06x 巳 aT H3 CHMMSHe 


HacTpoMKa Ha 中 OKyca 


Terno 


: BaiioHeT Micro FourThirds 
:14 - 42 mm 
(eK 巳 MBaneHTHO Ha 28 flo 
84 mm npn 中 OToanapaT 
c 35 mm 中 mjim) 

: f3.5 AO 巧 . 6 
: 75°- 29 。 

: 7 rpynn, 8 neii^u c 

: f3.5 Aof22 
: 0,25 m AO 00 (6e3KpaMHOCT) 
OoKycHO paacTOflHne 14 - 19 mm 
0,3 m flo 00 (6e3KpaMHOCT) 
OoKycHO paacTOflHne 20 - 42 mm 
: npeBKHKDHBaHe 
Me>Kfly aBTOMaiMHeH 
M ptneH pe>KMM 
: 115 g 

(6e3 ceHHMK M KanaHKa) 
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PasMepn 


: MaKCMwaneH flu 日 Meitp 

0 56,5 X 06^3 fltrDKUHa 
50 mm (Koraro e 
MaKCMManHO OTBopeh) 

ripuKaHBaHe Ha 

0 も eKTMBa : EaMOHST 

口 MSMSTbp H 3 pesSsTa 33 npnKpensHe 
Ha 中 MfiTbpa : 37 mm 

* TexHMHecKMTe が hhm noAJie>KaT Ha npoMSHa 
6e3 npeflMSBecTue nnn ssfl'boweHue ot 
CT pana Ha nponsBOflUTerm. 


ripeAnasHM MepKM: SaAk/ixcMTenHO 
posereTe cnegHOTO 


叩〇 1 

A 


npeAynpe}KAeHM 月 ： MepKii sa GesonacHOCT 
He meflaMTe icbM cntHueTO npes oSeKTMBa. 

To 巳 3 MO>Ke が npuHMHM cjienoT 日 mow 
yBpe>KflaHe Ha apeHnejo. 

He ocTa 巳 AMTe o 台 skim 巳 a 6e3 KanaHKaia. 
々OKycupaHeTO H3 cntHHeea CBeinnHa npes 
o6eKTMBa MO>Ke が npn^nHH noxop. 

He HacoHBaiiTe oBsktubs Ha 中OTO^^^paT^ 
KbM CJTbHLteiO. CHOFTbT CJTbHHeBU Jit り M FipeS 
o6eKTMB3 Li^e ce 中 OKycups BtB (JjoToanapaTa 
M MO>Ke fla npuMMHH HensnpaBHOCT nnn 
nowap. 
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Micro FourThirds M noroTo Ha Micro FourThirds 
ca aanaaeHM wapKH nnn perncTpupaHU aanaaeHU 
MapKki Ha OLYMPUS CORPORATION. 


3a KHueHTM B Espona 

MapKMpoBKara «CE» noKasBa, He to3m 
npoflyKT oiTOBapg Ha eeponeMCKHie 
M3MCKB3HMfl 33 6e30naCH0CT, 
sgpaseonasBaH 己， onasBaHe Ha 
OKonHara cpeqa m 3aLU,MTa Ha 
noTpeGmenme. flpoflyKTHTe c 
MapKkipoBKa «CE» ca npegHasHayeHW 
3a npogawGa 巳 Eepona. 


• EeponeMCKa TexHwecKa nooflpbWKa 
3a KJIWeHTM 

noceieTe Haujara yeGcipaHULia 
http ソ /www.olympus-europa.com 

MflM nosBtHeTe H3 

Ten. 00800 - 6710 83 00 (SeannaTHO) 

+49 40 - 237 73 899 (jaKcyea ce) 






困 NAVOD K POUZITI 

Dekujeme vam za ponzeni tohoto v ク robku 
Olympus. Pro va さ i bezpecnost si, prosfm, pred 
jeho pouzitim pozorne pfectete tento navod a 
pote jej ulozte pro budouci nahlednuti. 

Nazvy casti (obr. 圧!） 

① P お dm krytka 

(f) Zavit pro montaz filtru 

(f) Zaostfovaci krouzek 

を Krouzek transfokatoru 

⑤ Znacka pro nasazovani objektivu 

(f) Zadni krytka 

る Elektrick 台 kontakty 

(|) Pfepinac UNLOCK 

憂 Krouzek dekoraci 

颇 SluneSm dona {volitelne : LH-40) 

Pouzivani pfepinace UNLOCK (obr. 回） 

Pokud chcete ulozit objektiv, otocte krouzkem 
transfokatoru (©} a zaroven stisknete pfepinac 
UNLOCK ve smeru sipky ( 〇 ). 

Nasazeni slunecni clony (obr. 凶） 

Uskladn さ ni slunecni clony (obr. S) 


Poznamky ke snimani 

• Pri pouziti silneho filtru nebo kombinace vice 
filtru mohou b ク t oriznuty okraje (rohy) snimkCi. 

• Pfi pouziti blesku mu さ e byt jeho svetio 
zastineno objektivem, slunecni clonou, atd. 

• Kdyz je objektiv zasunu か nelze upravovat 
zaostfeni. Snimky zacnete pofizovat, az kdyz 
je objektiv vysunuty. 


Hlavni parametry 

Bajonet 

: Bajonet Micro Four Thirds 

Ohniskova 

:14-42 mm 

vzdalenost 

(odpovida 28 az 84 mm 

さ vetelnost 

na fotoaparatu 35 mm) 

: f3.5 az 巧 . 6 

Uhel zaberu 

:75°-29° 

Konfigurace 

: 7 skupin, 8 cocek 

objektivu 

Rozsah clony 

: 巧 . 5 a ミに 2 

Vzdalenost pfi 
fotografovani 

: 0,25 m az 〇〇 (nekonecno) 

Ostfeni Hmotnost 

Ohniskova vzdalenost 14-19 mm 
0,3 m az oo (nekonecno) 
Ohniskova vzdalenost 20 - 42 mm 
: Pfepmani AF/MF 
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Hmotnost 

Rozmery 


Typ uchyceni 
slunecni clony 
Prumerzavitu pro 
nasazeni filtru 


: 115 g (bez slunecni clony 
a krytky) 

: Max. prumer0 56,5 x 
celkova delka 50 mm (pfi 
vysunut り 

: Bajonet 

: 37 mm 


♦ Zmena technic が ch specifikaci bez 
pfedchozfho upozorn さ ni vyhrazena. 

Vystrahy: Prectete si nasledujici 

Varov ぅ ni: Bezpecnostni opatfeni 

♦ Nedfvejte se objektivem do slunce. Mohio by 
dojit k oslepnuti nebo poskozeni zraku. 

♦ Nenechavejte objektiv bez krytky. Pokud se 
V objektivu sbiha slunecni svetio, mu を e dojit 
k pozaru. 

♦ Nemirte objektivem fotoaparatu pfimo na 
slunce. Slunecni paprsky se v objektivu 
soustfedf a mohou fotoaparat poskodit nebo 
zpusobit pozar. 
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Micro FourThirds a Logo Micro FourThirds 
jsou ochranne znamky nebo registrovane 
ochranne znamky spolecnosti OLYMPUS 
CORPORATION. 


Pro zakazniky v Evrope 

Znacka »CE« symbolizuje, ze tento 
produkt spihuje evropske pozadavky 
na bezpecnost, zdravi, zivotni 
prostfedi a ochranu zakaznika. 
Vyrobky nesouci znacku CE jsou 
ur ろ e 口を k prodeji v Evrope. 


• Evropska technicka podpora zakazniku 

Nav き tivte nase domovske stranky 
http ソ /www.olympus-europa.com 
nebo volejte: 

Tel. 800167 777 

+49 40 - 237 73 899 (zpoplatnena links) 






の BEDIENUNGSANLEITUNG 

Wir bedanken uns fur den Kauf dieses Olympus 
Produktes. Um einen sachgem さ Ben und 
sicheren Gebrauch zu gewahrleisten, empfehlen 
wir Ihnen, diese Anieitung sorgfaltig zu lesen 
und zur spateren Bezugnahme aufzubewahren. 

Bezeichnung か r Teile (Abb. 圧!） 

① Vorderer Objektivdeckel 
⑤ Filtergewinde 
⑤ Scharfering 
④ Zoomring 
d) Ausrichtmarkierung 
d) Hinterer Objektivdeckel 
® Elektrische Kontakte 
(|) UNLOCK- ね ste 
感 Zierring 

祗 Gegenlichtblende (optional : LH-40) 

UNLOCK-taste verwenden (Abb • 回） 

Um das Objektiv zu arretieren, drehen sie den 
Zoomring ( 〇 ), wahrend Sie die UNLOCK-taste 
in Pfeilrichtung drucken ( 〇 ). 

Anbringen der Gegenlichtblende (Abb. 回） 
Aufbewahrung der Gegenlichtblende (Abb. 回） 


Hinweise zum Fotografieren 

• Bei der Verwendung von mehr als einem 
Filter Oder einem dicken Filter kann es zu 
Randabschattungen kommen. 

• Bei Verwendung des eingebauten Blitzgerates 
kann es zu Abschattungen durch das Objektiv, 
Gegenlichtblende kommen. 

• Sie k 扫 nnen die Scharfstellung nicht さ ndern, 
wenn das Objektiv eingezogen ist. Fahren Sie 
das Objektiv zunachst aus und beginnen Sie 
erst dann mit der Aufnahme. 


Technische Daten 

Fassung 

Brennweite 


Max. Blendenwert 

Bildwinkel 

Optische 

Konstruktion 

Blendenskala 

Entfernung 


Micro FourThirds-Bajonett 
14-42 mm 

(entspricht einem 28 bis 
84 mm Objektiv an einer 
35-mm-Kamera) 

巧 ， 5 bis 巧 ， 6 
75°-29 。 

7 Gruppen, 8 Linsen 
f3,5 bis に 2 

0,25 m bis 00 (unendlich) 
Brennweite 14-19 mm 
0,3 m bis oo (unendlich) 
Brennweite 20 - 42 mm 
AF/MF-Umschaltung 


Scharfstellung 
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Gewicht 


Abmessungen 


Objektivanschluss 

Filtergewinde- 

durchmesser 


: 115 g (ohne 
Gegenlichtblende und 
Objektivdeckel) 

: Max. Durchmesser 0 56,5 
X Gesamtiange 50 mm 
{wenn eingezogen) 

: Bajonett 


37 mm 

Anderungen dertechnischen Daten ohne 
Vorankun 灶 gung des Herstellers jederzeit 
vorbehalten. 


Sicherheitshinweise: Bitte unbedingt die 
nachfolgenden Informationen lesen 


Achtung: Sicherheitshinweise 

• Das Objektiv nicht direkt auf die Sonne 
ausrichten. Dies kann zur Erbiindung Oder 
Sehsch 自 den fuhren. 


• Das Objektiv nur mit angebrachten 
Objektivdeckein aufbewahren. Falls 
Sonnenstrahlen durch das Objektiv gebunde け 
werden, besteht Feuergefahr! 

• Niemals das an der Kamera montierte Objektiv 
direkt auf die Sonne richten. Andernfalls k 扫 nnen 


die einfallenden Sonnenstrahlen optisch stark 
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gebundelt werden, so dass schwere Schaden 
auftreten konnen und / Oder Feuergefahr besteht. 


Micro Four Thirds und das Micro Four Thirds- 
Logo Sind Warenzeichen bzw. eingetragene 
Warenzeichen der OLYMPUS CORPORATION, 


Fur Europa 

Das „CE'-Zeichen bestatigt, dass 
dieses Produkt mit den europaischen 
Bestimmungen fur Sicherheit, 
Gesundheit, Umweltschutz und 
Personenschutz ubereinstimmt. 


Mit dem ,,CE"-Zeichen ausgewiesene 
Produkte sind fur Europa 
vorgesehen. 


• Technische Unterstutzung fur Kunden 
in Europa 

Bitte besuchen Sie unsere Internetseite 
http://www.olympus-europa.com 
Oder wenden Sie sich telefonisch unter einer 
dieser Rufnummern an uns: 

00800 -6710 83 00 (gebuhrenfrei) 

+49 40 - 237 73 899 {gebiihrenpflichtig) 






皿 BETJENINGSVEJLEDNING 

Tak fordi du vaigte dette 口 lympus-produkt. 

For at garantere din sikkerhed skal du I 巧 se 
betjeningsvejiedningen inden brug, og ssrge for 
at have den parat til senere brug. 

Delenes betegnelser (fig. 田） 

① Frontd 巧 ksel 
⑤ Filtergevind 
⑤ Fokuseringsring 
0 Zoomring 

⑤ Monteringsmaerke 

⑥ Bagdaeksel 

る Elektriske kontakter 
感 UNLOCK-knap 
⑥ Pyntering 

颇 Modlysblasnde (ekstraudstyr : LH-40) 

S る dan bruges UNLOCK-knappen (fig. 回） 

Objektivet gemmes ved at dreje p る zoomringen 
( 0 ) samtidig med at UNLOCK-knappen trykkes 
i pilens retning ( 〇 ). 

S る dan ssttes modlysbiaenden pa (fig. 回） 
Opbevaring af modlysbiaenden (fig. 国） 


Bem 巧 rkninger vedr. optagelse 

• Billed © は kanter bliver sk る ret veek, hvis der bruges 
mere end et filter, eller hvis der bruges et tykt filter. 

• Ved brug af flash, kan optik, modlysbl 巧 nde 
osv. skygge for lyset fra denne. 

• Det er ikke muligt at stille skarpt, n か 
objektivet er trukket ind. Begynd forst at tage 
billeder, n る r objektiver er trukket ud. 


Tekniske data 

Bajonet 

Braendvidde 


Lysstyrke 
Synsvinkel 
Opbygning 
Blaendeomrade 
Arbejdsomr る de 


Fokusering 

Vasgt 


Micro Four Thirds bajonet 
14-42 mm 

(svarende til 28 til 84 mm med 
et 35 mm kamera) 

巧 . 5 til 巧.目 

75°-29 。 

7 grupper, 8 linser 

巧 . 5 til に 2 

0,25 m til 00 (uendeligt) 
Braendvidde 14-19 mm 
0,3 m 川 oo (uendeligt) 
Braendvidde 20 - 42 mm 
Skiftmellem AF/MF 
115 g (modlysbiasnde og dasksel) 
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M4I : Maks 灶 a. 0 56,5 x samlet 

I ぉ ngde 50 mm 
(med objektivet trukket ind) 

Montering af 

modlysbl 巧 nde : Bajonet 
Filtergevind diameter : 37 mm 

* Ret til 巧 ndringer i de tekniske data uden 
varsel forbeholdes af fabrikanten. 


Forholdsregler: Husk at I 左 se folgende 

Advarsler: Sikkerhedsforskrifter 

• Se ikke mod solen gennem optikken. 

Man kan blive blind eller は sdelagt synet. 

• Efterlad ikke optikken uden d 巧 kslet. Hvis der 
traenger sollys gennem optikken, kan det fore 
til brand. 

• Ret ikke kameraoptikken direkte mod solen. 
Sollyset sarnies i optikken og fokuseres inde 
i kameraet, hvilket kan fere til funktionsfejl 
eller brand. 
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Micro Four Thirds og Micro Four Thirds logoet 
er varem 巧 rker eller registrerede varem 巧 rker 
tillwende OLYMPUS CORPORATION. 


Til brugere i Europa 

»CE«-maerket viser at dette produkt 
overholder de europaeiske krav 
vedrarende sikkerhed, helbred, milja 
samt brugerbeskyttelse. Produkter 
med CE-m 巧 rke er beregnet til saig 
i Europa. 


• Teknisk kundeservice i Europa 

Bes 0 g vores hjemmeside 
http://www.olympus-europa.com 
eller ring: 

TIf. 00800 - 6710 83 00 (gratisnummer) 
+49 40 - 237 73 899 {betalingsnummer) 






团 JUH 旧 ED 

下を name, et ostsite Olympuse objektiivi. Enne 
obje 州 ivi kasutamist lugege palun kaesolev 
kasutusjuhend hoolikalt labi ja hoidke see 
kaeparast ka edaspidiseks kasutamiseks. 

Osade nimetused (jn 田） 

① Esikate 

⑤円附 kinnituskeere 
⑤ Fokuseerimisrongas 
0 Zoomimisrongas 

⑤ Objektiivi joondamis ほ his 

⑥ Tagakate 

® Elektrikontaktid 
(|) UNLOCK luliti 
感 Dekoratiivrongas 

颇 Objektiivi varjuk (muuakse eraldi : LH-40} 

UNLOCK luliti kasutamine (jn 回） 

Objektiivi hoiustamiseks keerake 
zoomimisrongast ( 〇 ) UNLOCK luliti vajutamise 
ajal noole suunas ( 〇 ). 

Varjuki paigaldamine (jn 回） 

Varjuki hoiustamine (jn 因） 


Markused pildistamise kohta 

• Kui kasutad rohkem kui uhte filtrit voi paksu 
filtrit, siis voidakse pildi servad ara loigata. 

• Valgu kasutamisel v 日 ib objektiiv, 
paikesevarjuk, vms. valgu valguse blokeerida. 

• Kui objektiiv on sissetombunud ei ole 
teravustamine v 日 imalik. Alustage pildistamist 
pikendatud objektiiviga. 

Peamised tehnilised andmed 

Kinnitus 

Fookuskaugus 


Maksimaalne ava 
Pildinurk 

Objektiivi laatsede 
ruhmitus 

Diafragma vahemik 
Pildistamiskaugus 


Teravustamine 
Kaal 
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Micro Four Thirds kinnitus 
14-42 mm 

{ekvivalentne 28 kuni 84 
mm-ga 35 mm kaameral) 

巧 ， 5 kuni 巧 ， 6 
75°-29 。 

8 laatse 7 grupis 
mitmekihiline vaaristus 
巧 ， 5 kuni に 2 

0,25 m kuni 00 (lopmatuseni) 
Fookuskaugus 14-19 mm 
0,3 m kuni oo (lopmatuseni) 
Fookuskaugus 20 - 42 mm 
AF/MFvalik 

115 g (v.a varjuk ja kate) 



Mootmed 


: Maksimaalne diameeter 
0 56,5 X kogupikkus 
50 mm (tagasi tommatud 
objektiiv) 

Objektiivi varjuki 
kinnitus : Bajonett 

Filtri kinnituskeerme 
diameeter : 37 mm 

* Tehnilised andmed voivad muutuda ilma 
tootjapoolse etteteatamiseta ja tootjapoolsete 
kohustusteta. 


Ettevaatusabinoud. Loe tahelepanelikult! 


Hoiatused. Ettevaatusabinoud 
• Ara vaata labi objektiivi paikest. See voib 


pohjustada pimedaksjaamist voi nagemise 
halvenemist. 

Ara hoia objektiivi ilma katteta. 


Kui paikesevalgus koondub objektiiv 旧 ， voib 
see pohjustada tulekahju. 

• Ara suuna kaamera objektiivi paikese poole. 
Paikesekiired koonduvad kaamera sisemuses 
objektiivis ja fookuses, pohjustades rikke voi 
tulekahju. 
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Micro Four Thirds ja Micro Four Thirds logo 
on ettevotte OLYMPUS CORPORATION 
kaubam さ rgid voi registreeritud kaubamargid. 


Euroopa klientidele 

CE-mark naitab, et toode vastab 
Euroopa ohutus-, tervise-, 
keskkonna- ja kliendikaitse nouetele. 
CE-margiga tooted on muumiseks 
Euroopas. 


• Euroopa tehniline klienditugi 

K 山 astage palun meie kodulehte 
http://www.olympus-europa.com 
voi helistage: 

tel 00800 - 6710 83 00 (tasuta number) 
+49 40 - 237 73 899 (tasuline) 






团 KAYTTOOHJEET 

Kiitos, etta olet ostanut olympus-tuotteen. 
Turvallisuutesi varmistamiseksi lue nama 
kayttoohjeet ennen kayttoa ja sailyta 
kayttoohjeita helposti saatav 川 a. 

Osien nimet (Kuva の） 

① Etusuojus 

⑤ Suodattimen kiinnityskierteet 
⑤ Tarkennusrengas 

④ Zoomausrengas 

⑤ Kiinnitysmerkki 

⑥ Takasuojus 

® Sahkokoskettimet 
(|) UNLOCK-kytkin 
⑥ Koristerengas 

® Vastavalosuoja (valinnaisia : LH-40) 

UNLOCK-kytkimen kayttaminen (Kuva 回） 

Kaanna zoomausrengasta ( 包 ） ja paina UNLOCK- 
kytkinta nuolen osoittamaan suuntaan ( 0 ). 

Vastavalosuojan kimnitys (Kuva 回） 
Vastavalosuojan sailytys (Kuva 团） 


Ota huomioon kuvatessasi 

• Kuvan kulmat voivat leikkautua pois, mikali 
kaytetaan enemman kuin yhta suodatinta tai 
kaytetaan paksua suodatinta. 

• Huomioi salamaa kayttaessasi ettei esim. 
pidempi objektiivi tai sen vastavalosuoja tule 
salaman eteen. 

• Et pysty saatamaan tarkennusta, kun linssi on 
vedetty sisaan. Aloita kuvaus vasta, kun linssi 
on vedetty ulos. 

Tuotetiedot 

Kiinnitys 

Poittovali 


Maksimiaukko 
Kuvakulma 
Objektiivin rakenne 
Himmentimen saato 
Kuvause ほ isyys 


Tarkennuksen saato 


Micro Four Thirds 
kiinnitys 
14-42 mm 

{vastaa 28 mm - 84 mm 
objektiivia 35 mm:n 
kamerassa) 
f3.5 — 巧 . 6 
75°- 29° 

7 ryhmaa, 8 elementtia 

f 3.5 — に 2 

0,25 m - CO (aareton) 
Poittovali 14-19 mm 
0,3 m - CO (aareton) 
Poittovali 20 - 42 mm 
AF/MFvaihto 
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Paino : 115 g (ilman 

vastavalosuojaa ja suojusta) 
Mitat : Maks, lapim. 0 56,5 mm 

X Kokonaispituus 50 mm 
(sis さる n vedettyna) 

Vastav3losuoj3n 
kiinnitys : bajonetti 

Suodattimen kiinnityskierteen 
lapimitta : 37 mm 

• Teknisia tietoja voidaan muuttaa ilman 
ennakkoilmoitusta tai sitoumusta valmistajan 
taholta. 

Varotoimet; Lue seuraavat kohdat 

Varoitukset: Turvallisuusohjeet 

• Ala katso objektiivin I さ pi aurinkoon. 

Se voi aiheuttaa sokeutumisen tai n る扫 n 
huononemisen. 

• Ala jata objektiivia ilman suojusta. 

Mikali auringonvalo keskittyy objektiivin I る pi, 
se saattaa aiheuttaa tulipalon. 

• Ala osoita kameran objektiivia suoraan kohti 
aurinkoa. Auringonvalo keskittyy objektiivissa 
jatarkentuu kameran sis るる n aiheuttaen 
mahdollisesti toimintahairion tai palovaurion. 
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Micro Four Thirds ja Micro Four Thirds 
-logo ovat OLYMPUS CORPORAT に N 
tavaramerkkeja tai rekisteroityja tavaramerkkeja. 


Asiakka 川 e Euroopassa 
XA ‘‘CE"-merkki osoittaa, ett さ t さ m 自 

tuote tayttaa Euroopassa voimassa 
olevat turvallisuu 打 a, terveytt さ， 
ymparistoaja kuluttajansuojaa 
koskevat vaatimukset. CE-merkityt 
tuotteet on tarkoitettu Euroopan 
markkinoille. 


• Tekninen asiakaspalvelu Euroopassa 

Vieraile verkkosivuillamme 
http://www.olympus-europa.com 
tai soita: 

00800 -6710 83 00 (maksuton) 

+49 40 - 237 73 899 (maksullinen) 






g| OAHriEI 

^ 口 5 EuxapioTouye yia rriv ayopa qutou tou irpoiovTO^ 
Olympus, n 口 Tr|v ロロ cpaAeia ロロ (；, 5i 口 (3aoTE 口 uto to 
£YXE ip 巧 10 oSriYi 山 V TTpiv 口 tto Tr) xp り口 r| kqi cpu 入白口 oet を 
TO GE TTpoaiTO ^ を pO *； yiQ ^E^AoVTIKli XP り口 0. 

Ovopara 巧 apTwaTwv (Zx. 田） 

① E|JTTp6a9io KQ 入 uwa 

(2) iTTEipojpa UTToSoxn 与 (piAipou 

⑤ 公口 ktCi 入 lo^ Eorfa 口 

④ Aqktu 入 lo 与 zoom 

⑥ Aeikth^ uttoSox お 

(6) OttI ’ 口日 10 KQ 入 uyy 口 

⑦ HAEKTpiK お ETiacp お 
® 么 1 口が 717 り (； UNLOCK 

③ AqKTU 入 lO; 6l 口 KOOW 口 ns 

(® Ka 入 UTTTpa cpoKou (npoaipETiK 白： LH-40) 

Xp り aq TOU SiaKomr] UNLOCK (Zx. 回） 

fia va 口 TTO 目 qKEU 口 £T£ TO CpOKO, TT£pi 口 Tp を l|JT£ TO 
SqktuAio zoom ( 〇 ) TTie^ovTag TrapaAAq 入 a to 
6i 口 Komri UNLOCK Trpo; rnv kciteu 目 uvori tou 
が Aou ら (O). 

ToTToBeTHCTn TtiS KaAumpag (Zx. 回） 

AttoO り KEUcrr) Tq? KaAumpa^ (Ix- 囚） 


Eriyu 山 aei; cx^TiKd pe rr) Armji] 

• Eav xpq 口 lyoTTOi 幻 ' T£ TTEpia 口 diTEpa and £v 口 
q) 化 Tpa li £v 口 TTOxu (piAipo, ev5 をが toi va 
KOTTOUV 01 dKpsq TOJV (pOJTOYpa(pid)V. 

• Dtqv xprjaipoTTOi か e (pA 日 ；， to (pco; tou cpA 口； 
[JTTOpEI V 口 E|JTT05| 口 T 幻 - OTTO TO 口山 yO TOU 
(pOKOU, TO (JKf ロロ TpO (p 口 KOU, K.T. 入 . 

• H pu か I 口 q の； EOTiaarj^ Sev eiVai Suvaiii otqv 
o (poKoq Eivai kAei 口 T ろ自.兰 EKivn 口 T£ の 入 ni|jq 
[JOVO 口 CpOTOU avof も £1 O (pOKOS. 


BaaiKa texvikq xapaKTripioriKd 


YnoSoxn 

EOTIQKn CITTO 口 TO 曰 q 


M か. Siacppavpa 

「山 vi'a EiKovai; 
EtOIX£I ■口 CpOKOU 
"E 入 £YXOS ipi ろ as 
Attocjt ロロ r) 入邮 ri5 


Pu 目叫曰 q EOTiaan^ 


uTToSoxn Micro Four Thirds 
: 14-42 mm {avriaroixei 〇 £ 
(poKO 28 mm を山自 84 mm 
[jrixavn 与 35 mm) 

: 巧 ， 5 £U)s 巧 ， 6 

: 75°-29 。 

: 7 〇叫 6 吃 8 cpaKoi. 

: 巧， 5 £Ujq f22 
: 0,25 m £U) 弓 00 {air 幻 po) 
Emi 口 の aTToaTOOT) 14-19 mm 
0,3 m £U)S 00 (OTTEipo) 
EaTioKH 日 TTom 日 or) 20 - 42 mm 
: 公 I 口 K な nrns AF/MF 
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Bapol； 


: 115 g (xwpi'S の V KaAumpa 
KOI TO KdAuppa) 

Aia 口 TO 口 US : M か . 6i か . 0 56,5 x IuvoAiko 

が Ko; 50 mm (fj£ TO cpoKO kAeioto) 

YnoSoxn 

KaAuTTTpa^ cpaKou : MnayiovE 

占 I か £TpOS OTT 叩山 (JOTOS 

UTToSox お cpiAipou : 37 mm 

* To T£xviKa xapaKTipi 口 TiKO uttokeivtqi as 

口 AAciy お xwp 【与 TiporiYouyEvri eiSonoinon 
n UTTOXpeOJ 口 rj £K ^J£pOUq TOU KOTaOKEUa 口 Tq. 

npoAtlTTTIKa |J£Tpa ： 

山 aPaCTTE TTpoaCKTIKQ TQ TTapaKOTU 

ripoEiSoTTOi り。 £K: npoAriTTTiKa が Tpa 口。 (paA 。 口 ^ 

* Mrjv KOITQTE TOV り入 lO ^ を口 OJ TOU CpOKOU. 

EvSe が Tai va TTpoKAr) 目 £i TucpAcoan n MEpiKq 

and) 入。 a op 口 oq;. 

• Mrjv 口 (p り V£T£ TO cpoKO X 山 P【S TO KaAu[jpa. 

Av TO nAlOKO (pojq 口 UYKAiVEI |J を口 O) TOU CpOKOU, 
£V6 を X£Tai V 口 TipOKAri 白 El TTUpKOYia. 

• Mn OTpeqjETE TO cpoKO TIT ； [jrixavns 口 tov がの . 
To rjAioKO cpcu; 日 a quykAivei 口 to cpoKO kqi 0a 

£ 口 Ti ロロ T£i - y を aa crrn l^riX 口 vfi, OTTOiiAEO^ja va 

npoKAri 目 £1 5u 口 AuToupYi'a り (pcoTid. 
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H ovoy ロロ i.a Micro Four Thirds koi to 入 oyotutto 
Micro Four Tnirds efvai epnopiKO 口り (joto り 
KOTOxup 山が va E|JTTopiKa 口り (JOT 口 Tns OLYMPUS 
CORPORATION. 


「の TTsAdr 巧 orriv Eup 山 tth 

下 o «CE» uno6£iKVU£i oti to 

npo'ibv auTO TrAnpoi to EupcanaTKd 

TipOTUTT 曰 TTOU QCpopOUV TqV 
曰口 cpaAua, Trjv uyEia, inv Trpooraaia 
TOU nepipdAAovTO^ koi tou 
K 口 TovaA 山け. Ta TipoT 白 via ye to 
any 曰 CE TTpoopKovrai yia mjArjur) 
曰 Tqv Eupojnr). 


• TcxviKti UTToaT り pi ミ q tteAqtwv orriv Eup 山 irr) 

ETTiaK£(p0EiT£ Trjv loroaeAiSa paq arn 6i£0 目 uvaq 
http://www.olympus-europa.com 
n KaAeoTE： 

Tn ん00800 -67 108300 XP を山口 n ) 

+49 40 - 237 73 的 9 か£ XP を山口が 






EB UPUTE 

Zahvaljujemo vam na odabiru ovog 
Olympusovog proizvoda. Radi vase sigurnosti 
procitajte ovaj prirucnik s uputama prije 
upotrebe i spremite ga za kasnije konzultiranje. 

Nazivi dijelova (si. 圧!） 

① Prednji poklopac 
© Navoj za pricvr さ civanje filtra 

⑤ Prsten fokusa 
④ Prsten zooma 
を Indeks navoja 

⑥ Straznji poklopac 

⑦ Elektricni kontakti 

(B) Prekidac za UNLOCK 
感 Ukrasni prsten 

祗司 enilo objektiva (izborno: LH-40) 

Uporaba prekidaca za UNLOCK (si. 回） 

Da biste spremili objektiv, okrenite prsten 
za zumiranje (か dok pritiskate prekidac za 
UNLOCK u smjeru strjelice ( 〇 ). 

Pricvr を civanje sjenila (si. 回） 

Spremanje sjenila (si. 因） 


Napomene o snimanju 

• Rubovi slika mogu biti odrezani ako se koristi 
vise filtara ili ako se koristi debeli filtar. 

• Prilikom kori さ tenja bijeskalice, bijesak moze biti 
zaklonjen tijelom obje 州 va, 句 enilom, itd. 

• Ne mozete namjestiti fokus doKje oDjektiv uvucen. 
Pocnite snimati samo ako je objektiv izvucen. 


Tehnicki podaci 

Navoj objektiva 
之 ah さ na duijina 


Maks, otvor objektiva : 
Vidno polje 

Konstrukcija objektiva : 
Kontrola otvora 
objektiva 
Raspon snimanja 


Namjestanje fokusa 
Tezina 


Micro Four Thirds navoja 
14-42 mm (odgovara 
objektivu od 28 do 84 mm 
na 35-milimetarskom 
fotoaparatu) 
f3.5 do 巧 . 6 
75°-29 。 

7 skupina, 8 leca 

f3.5 do に 2 

0,25 m do 00 (beskonacno) 
Zarisna duijina 14 -19 mm 
0,3 m do 00 (beskonacno) 
Zarisna duijina 20-42 mm 
prebacivanje AF/MF 
115g 

(bez sjenila i poklopca) 
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Dimenzije : maks. promjer 0 56,5 x 

ukupna duijina 50 mm 
(kad je uvucen) 


Pricvrscenje sjenila 
objektiva : Bajonetsko 

Promjer navoja za 
pncvrscivanje filtra : 37 mm 

• Tehnicki podaci su podlozni promjenama 
bez prethodne najave ili obveze od strane 
proizvodaca. 


Mjere sigurnosti; svakako procitajte sUedece 

Upozorenja: mjere sigurnosti 

• Ne promatrajte sunce kroz objektiv. Posljedica 
toga mo 乏 e biti sljepoca ili ostecenje vida. 

• Ne ostavijajte objektiv bez poklopca. Ako 
se sunceva svjetlost konvergira u objektivu, 
mo さ e doci do po 乏 ars. 

• Ne usmjeravajte objektiv izravno prema 
suncu. Sunceva svjetlost konvergirat ce 
u objektivu i fokusirati se u fotoaparatu, 

さ to mo を e izazvati ostecenje ili pozar. 
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Micro Four Thirds i logotip Micro Four Thirds 
zastitni su znakovi ili registrirani zastitni znakovi 
za OLYMPUS CORPORATION. 


Za korisnike na podru 司 u Europe 

Oznaka »CE« oznacava da ovaj 
proizvod zadovoljava europske 
propise glede sigurnosti, zastite 
zdravija, korisnika i okolisa. 
Proizvodi s oznakom »CE« su za 
prodaju u Europi. 


• Europska slu 乏 ba za pomoc korisnicima 

Posjetite na る u pocetnu stranicu 
http://www.olympus-europa.com 
ili nazovite: 

Tel.: 00800 - 6710 83 00 (poziv je besplatan) 
+49 40 - 237 73 899 (uz naplatu) 






w HASZNALATI UTMUTATO 

Koszonjuk, hogy Olympus term ろ ket valasztott! 

A megfelelo hasznalatbsv ろ tel 6rdek ろ ben kerjuk, 
olvassa el ezt a kezelesi utmutatot es drizze 
meg a kesobbiekben is. 

A keszulek reszei (H] ろ bra) 

① elso objektivvedo 
⑤ szurofoglalat 
@ elessegallito gyuru 
0 zoom all け 6 gyuru 
を foglalat index 
® hatso objektiVv ろ d 台 sapka 
る elektromos erintkezok 
感 UNLOCK-kapcsol 台 
感 DiszitogyurQ 

颇 objektiv fenyellenzo (opcionalis : LH-40) 

UNLOCK-kapcsolo haszn ろ lata ( 回ろ bra) 

A lencsek tarolasahoz ford け sa el a zoom gyurut 
( 0 ) a UNLOGK-k 邓 cso に lenyomasa kozben a 
nyil iranyaba (〇). 

A fenyellenzo csatlakoztatasa ( 团る bra) 

A fenyellenzo tarolasa (S さ bra) 


A felvetelkeszitesre vonatkozo megjegyzesek 

• A kep szelei lemaradhatnak, ha egynel t 扫 bb 
vagy vastag szur 台 t hasznalunk. 

• Vaku hasznalata eseten a vakufenyt 
blokkolhatja az objektiv, a napellenzo, stb. 

• Visszahuzott objektiv eseten nem 
modosithatja a fokuszt. Csak az objektiv kitolt 
allapo は ban kezdjen fenykepezni. 

Muszaki adatok 


Foglalat 

Gyujtotavolsag 


Max. rekeszertek 


Micro Four Thirds szabvany 

14-42 mm 

(28 - 84 mm-nekfelel 

meg 35 mm-es 

fenykepezogepen) 

f3.5 — 巧. 6 


しを tosz 扫 g 

Az objektiv felepitese 
Irisz vezerles 


75°-29。 

8 lencse 7 csoportban 
f3.5 — に 2 


Fenykepezesi tartomany 


Fokusz be る II け as 
Tomeg 


0,25 m - CO (vegtelen) 
Gyujtotavolsag 14 -19 mm 
0,3 m - oo (vegtelen) 

白 yCijt かか ols 自 g 20 - 42 mm 
AF/MF uzemmod 
115 g (fenyellenzo es 
vedosapka nelkul) 
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Meretek 


: Max. atmero 0 56,5 x 
Teljes hosszusag 
50 mm (visszahuzott 
objektiv eseten) 

F ろ nyellenz 台 foglalat : Bayonet 
Szurofoglalat atmerdje : 37 mm 

• A gyarto fenntartja a muszaki adatok 
elozetes ertesites vagy kotelezettseg nelkuli 
megvaltoztatasanak jog ろ t. 

Ovintezkedesek; 

Felt を tienul olvassa el az a は bbiakat! 

Figyelmeztetes: Biztonsagi tudnivalok 

• Ne nezzen a napba az objektiven keresztul, mert 
ez lataskarosodast, illetve vaksagot okozhat. 

• Ne hagyja az objektivet vedosapka nelkul! 

Ha a napfeny az objektivben osszpontosul, 
tuzet okozhat. 

• Ne hagyja a fenykepezogepet a nap fele 
fordftott objektiwel! 

Az objektivben osszefuto es a fenykepezogep 
belsejebe iranyulo napfeny karosodast es 
tuzet okozhat. 
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A Micro Four Thirds es a Micro Four Thirds logo 
az OLYMPUS CORPORATION vedjegye vagy 
bejegyzett vedjegye. 


Europai vasarloink szamara 

A )>CE« je に I 台 s garantaija, hogy a 
term ろ k megfelel az europai unios 
biztonsagi, egeszseg- es 
kornyezetvedelmi, valamint 
fogyasztovedelmi kovetelm ろ nyeknek. 
A CE-jelzessel ellatott termekek 
Eur かろ ban kerulnek forgalomba. 


• Muszaki segitsegnyujtas Europaban 

Kerjuk, keresse fel honlapunkat! 
http ソ /www.olympus-europa.com 
vagy hivja a 

00800 - 6710 83 00 (ingyenes), 
illetve a 

+49 40 - 237 73 899 (dijkoteles) 
telefonszamot. 






田旧 TRUZIONI 

Vi ringraziamo per aver acquistato un prodotto 
Olympus. Per la vostra sicurezza, leggete 
attentamente questo manuale 出 istruzioni prima 
dell'uso e conservatelo a portata di mano per 
qualsiasi riferimento future. 

Denominazione delle parti (fig. の） 

① Tappo anteriore 

© 円 lettatura della montatura del filtro 
⑤ Ghieradi messa a fuoco 

④ Anellodellozoom 

⑤ Baionetta 

⑥ Tappo posteriors 
③ Contatti elettrici 
(|) Tasto di UNLOCK 
を Ghiera decorativa 

祗 Paraluce (opzionali : LH-40) 

Utilizzo del tasto di UNLOCK (fig. 回） 

Per conservare la lente, girare I’anello dello zoom 
( 0 ) e premere contemporaneamente il tasto di 
UNLOCK nella direzione della freccia (〇). 

Attacco del paraluce (fig. 回） 

Conservazione del paraluce (fig. 因） 


Note sulla ripresa 

•I bordi delle immagini possono essere ritagliati 
se si utilizza piu di un filtro o un filtro spesso. 

• Sesi utilizza un flash, il lampo del flash potrebbe 
essere os ね cola 化 dal corpo del flash, dal paraluce, ecc. 

• Non e possibile regolare la わ cslizzazione 
quando la lente e retratta. Iniziare a riprendere 
soltanto dopo che la lente si e estesa. 


Spec げ iche principali 

Bocchettone : Micro Four Thirds montaggio 

Distanza focale : 14-42 mm (equivalents 


Diaframma max 


a obiettivo da 28 mm a 84 
mm nel formato 35 mm) 
daf3.5a 巧. 6 


Angolo di campo 
Configurazione 


dell’obiettivo 

Diaframma 


75°-29。 

7 gruppi, 8 elementi 

da 巧. 5 a に 2 


Campo di fotografia : da 0.25 m a oo (infinite) 
Distanza focale 14-19 mm 
: da 0.3 m a oo (infinite) 
Distanza focale 20 - 42 mm 


Regolazione 

messa a fuoco : Passaggio AF/MF 
Peso : 115 g (esclusi paraluce e 

copertura anteriore) 
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Dimensioni 


: dia. max. 0 56.5 x 
lunghezza totals 50 mm 
(quando retratto) 

Attacco paraluce : Baionetta 

Diametro filettatura 

montatura del filtro : 37 mm 

• Le specifiche sono soggette a modifica senza 
preavviso o obbligo alcuno da parte del 
produttore. 

Precauzioni: Da leggere con attenzione 

Avvertenze: Misure 出 sicurezza 

• Non osservate il sole attraverso I’obiettivo. Cio 
potrebbe causare cecita o danni alia vista. 

• Coprite sempre I'obiettivo con il copriobiettivo. 
Se la luce del sole converge attraverso 
I'obiettivo pud provocare un incendio. 

• Non puntate la fotocamera direttamente verso 
la luce del sole. Ls luce del sole converger ミ 
nell’obiettivo e sara concentrata nella 
fotocamera, causando una possibile anomalia 
di funzionamento 0 un incendio. 
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Micro Four Thirds e il logo Micro Four Thirds 
sono marchi di fabbrica o marchi di fabbrica 
registrati di OLYMPUS CORPORATION. 


Per utenti in Europa 

O il marchio «CE» indica che il prodotto 
e conforms ai requisiti europei sulla 
sicurezza, sull’ambiente e sulla salute 
e protezione del consumstore. 

I prodotti con marchio "CE。sono 
destinati al mercato europeo. 


• Supporto tecnico client! in Europa 

Visitate la nostra homepage 
http://www.olympus-europa.com 
0 chiamate: 

Tel.: 00800 - 6710 83 00 (gratuito) 

+49 40 - 237 73 899 (a pagamento) 






旧 INSTRUKClJA 

Dekojame, kad [sigijote ミし , Olympus"gamin し 
Uztikrindami savo saugum ろ perskaitykite si 
instrukcijiivadov^ pries naudodami gamin[irlaikykite 
j[netoliese, kad prireikus galetumete pasiskaityti. 

Daliq pavadinimai (田 pav.) 

© Priekinis dangtelis 

る Filtro apsodo sriegis 

d) Fokusavimo ziedas 

を Transfokatoriaus ziedas 

⑤ Apsodo indeksas 

d) Galinis dangtelis 

⑦ Elektriniai kontaktai 

感 UNLOCK torius 

感 Dekoratyvinis ziedas 

颇 Objektyvo gaubtas (pasirinktiniai : LH-40) 

UNLOCK toriaus naudojimas (回 pav.) 

Noredami objektyv ろ nuimti saugoti, sukite 
rodykies kryptimi mastelio keitimo ミ ied 马 ( 〇 ) tuo 
paciu metu spausdami UNLOCK 化叫（〇 ). 

Gaubto tvirtinimas 個 pav.) 

Gaubto saugojimas 個 pav.) 


Fotografavimo pastabos 

• Nuotraukw krastai gali buti nukirpti, jei 
naudojamas daugiau nei vienas filtras arba 
naudojamas storas filtras. 

• Naudojantblykst を jos さ vies 马 gali blokuoti 
objektyvo korpusas, gaubtas, ar pan. 

• Atitraukus objektyvozidinio reguliuoti negalima. 
Fotografuoti pradekite tik i さ traukus objektyvo 


Pagrindines technines charakteristikos 

Apsodas : Micro FourThirds 

apsodas 


Maks, diafragma 
Vaizdo kampas 
Objektyvo konfiguradja 
Vyzdines diafragmos 
valdymas 

Fotografavimo ribos 


Zidinio reguliavimas 


:14 - 42 mm 
(atitinka 28-84 mm 
ats 山 m^35 mm 
fotoaparate) 

: nuof3,5 iki 巧 ， 6 
: 75。- 29 。 

: 7 grupiLj, 8 fotoaparate 

: nuo f3,5 ikif22 
: nuo 0,25 m iki oo (begalybes) 
Fokusavimo atstymas 14 - 19 mm 
nuo 0.3 m iki oo (begalybes) 
Fokusavimo atstumas 20- 42 mm 
: AF / MF jungimas 
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Svoris 

Matmenys 


Objektyvo gaubto 
apsodas 

sriegio skersmuo 


: 115 g 

(be gaubto ir dangtelio) 
: maks. skersmuo 0 56,5 
X bendras ilgis 50 mm 
(istrauktas) 

:■ 丘 ayonef ‘ 

: 37 mm 


*Technin 旧 i duomenys gali boti keiciami 
be i さ ankstinio gamintojo pranesimo ar 
[sipareigojimo. 


Atsargumo priemones: 

butinai perskaitykite cia pateiktq informacijq 

[spejimai: saugos priemones 

♦ Perobjektyv ろ nezi 日 r 台 kite [saulg. Galite apakti 
arba sugadinti reg 句 im 年 

♦ Nepalikite objektyvo be dangtelio. Objektyve 
susiliejus saules さ viesai kyla gaisro pavojus. 

♦ Nenukreipkite fotoaparato objektyvo tiesiai 
[saulg. Saules sviesa objektyve susilies ir 
susifokusuos fotoaparato viduje, del to galimi 
gedimai ar gaisras. 
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Micro FourThirds ir Micro FourThirds logotipas 
yra prekes zenklai, arba registruotieji OLYMPUS 
CORPORATION prekes zenklai. 


Klientams Europoje 


(:ら 


Zenklas ,,CE" rodo, kad sis gaminys 
atitinka Europos saugos, sveikatos, 
aplinkos ir vartotojo apsaugos 
reikalavimus. ,,CE" pazenklinti 
gaminiai skirt! parduoti Europoje. 


• Europos klien 叫 aptarnavimo techninis 
skyrius 

Apsilankykite m 日 sl| tinklalapyje 
http ソ /www.olympus-europa.com 
arba paskambinkite: 

Tel. 00800 - 6710 83 00 (nemokamas) 

+49 40 - 237 73 899 (mokamas) 











の noradTjumi 

Pateicamies, ka iegad 司さ ties so Olympus 
izstradajumu. Lai izstradajuma izmantosana 
butu dro さ a, I 曰 dzu, iziasiet so lietosanas 
pam 弓 cTbu un uzgiabajiet to viegli pieejama vieta 
jo sT pamacTba jums var noderet an turpm 弓 k. 

Daju nosaukumi (田 attels) 

① Priek き司 ais v 弓 ci 口る 
© Filtra uzlik る anas vTtne 
⑤ Fokusa gredzens 

④ T さ lummai 口 as gredzens 

⑤ Stiprinajuma radTtajs 
® Aizmugur 司 ais vaci 口 s 
③ Elektriskie kontakti 
(8) UNLOCK sledzis 

を Apdares gredzens 

® ObjektTva parsegs (papildiespejas : LH-40) 

UNLOCK sled を a izmanto る ana (回 attels) 

Lai fiksetu objektTvu, pagrieziet t 弓 lummai 口 as 
gredzenu ( 0 ), vienlaikus nospiezot UNLOCK 
sledzi bultas virziena ( 〇 ). 

Parsega pievieno を ana ([1] attels) 

Parsega glab ささ ana (E] attels) 


PiezTmes par fotografesanu 

• Ja tiek izmantots vairak neka viens filtrs vai 
biezs filtrs, attela malas var tikt nogrieztas. 

• Izmantojotzibspuidzi, objektTvs un saules 
blende uc. var traucet zibspuidzes gaismai. 

• Fokusu nevar noregulet, ja objektTvs ir 
iebldlts. Fotografesanu saciet tikai tad, ja 
objektTvs ir izbTdTts. 


Galvenie tehniskie dati 

Stiprinajums : Micro Four Thirds 

sistemas pieslegvieta 
Fokusa attalums : 14-42 mm 


Maksimalais 
diafragmas atverums 
Attela lerjlsis 
ObjektTva veids 
Diafragmas kontrole 
Fotografesanas 
diapazons 


Fokusa regulesana 


(atbilst 28 lidz 84 mm 
35 mm fotokamera) 

no f3.5 ITdz 巧.目 
75°- 29° 

8 lecas 7 grupas 
no 巧 . 5 ITdz f22 

0,25 m ITdz 00 (bezgalTbai) 
Fokusa attaiums 14 -19 mm 
0,3 m ITdz 00 (bezgalTbai) 
Fokusa attalums 20-42 mm 
AF/MF parslegsana 
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Svars 

Izmeri 


ObjektTva parsega 
stiprinajums 
Filtra stiprinajuma 


115 g (bez parsega un 
vacina) 

maks. diam. 0 56,5 x 
kopejais garums 50 mm 
(kad objektTvs ir iebldlts) 

，ち ayonet" 


vTtnes diametrs : 37 mm 
* Razo 均 am irtiesTbas mainTttehniskos datus 
bez bndinajuma un sais 打 bam. 


Drosibas noradljumi: 

noteikti iziasiet turpmakos nor さ cnjumus 

BrTdinajumi: drosTbas noradljumi 

• Neskatieties caur objektTvu uz sauli. Tas var 
izraisTt redzes zaud 呂 jumu vai tas pasliktin ささ anos. 

• Neats 抬 jiet objektTvu ar neuziiktu v さ ci 叫 . 

J a saules gaisma konver なさ sies caur objektTvu, 
varizce 旧 es ugunsgreks. 

• Neversietfotokameras objektTvu 石 esi pret 
sauli. Saules gaisma konver な有 sies objektTv 自 
un fokusesies fotokameras iek さ pus さ， tadejadi, 
iesp 台 jams, izraisot darbTbas traucejumus vai 
aizdeg さ anos. 
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Micro FourThirds un Micro Four Thirds logotips 
irOLYMPUS CORPORATION re が stretas precu 
zTmes. 


Pircejiem Eiropa 

O Marb 司 ums "CE" nor る da, ka 

sis izstradajums atbilst Eiropas 
SsvienTbss drosTbas, veselTbas, vides 
un pater な弓 ju aizsardzTbas prasTb 弓 m. 
Izstradajumi ar markejumu ,,CE" ir 
paredzeti pardosanai Eiropa. 


• Tehnisk さ palTdzTba klientiem ヒ iropa 

LOdzu, apmeklejiet musu 打 mekia vietni 
http://www.olympus-europa.com 
vai zvaniet uz talruna numuru 
00800 - 6710 83 00 (bezmaksas) 

+49 40 - 237 73 899 (maksas) 






四 AANWIJZINGEN 

Wij danken u voorde aanschaf van ditOlympus- 
product. Lees a.u.b. voorhetgebruik deze 
handleiding aandachtig dooren houd deze Wj 
de hand voor raadpleging in de toekomst 

Naam van onderdelen (afb. の） 

① Voorkapje van de lens 
(2) Filtervatting 
透 ) Scherpstelring 
0 Zoomring 
⑥ Index lensvatting 
(t) Achterkapje van de lens 
る Elektrische contacten 
⑥ UNLOCK-schakelaar 
d) Decora tiering 
颇 Lenskap (optionee! : LH-40) 

De UNLOCK-schakelaar gebruiken (afb. 回） 

Om de lens vastte zetten verdraaitu de 
zoomring ( 0 ) terwijl u de UNLOCK-schakelaar 
in de richting van de piji drukt ( 〇 ). 

Bevestigen van de kap (afb. 回） 

Opbergen van de kap (afb. 囚） 


Opmerkingen over het fotograferen 

• De randen van foto's zouden afgesneden kunnen 
worden als er meer dan een filter gebmikt wordt 
of als er een dik filter wordt gebmikt. 

■ Wanneer u gebruikmaakt van een flitser, 
wordt het licht mogelijk geblokkeerd door de 
behuizing van hetobjectief, de lenskap enz. 

• Als de lens ingetrokken is, kuntu niet 
scherpstellen. Nadatde lens uitgeschoven is, 
kuntu gaan fotograferen. 

Belangrijkste technische gegevens 


Lensvatting 
Scherpstelafs ね nd 


Max. diafragma 
己 eeldhoek 

Configuratie van de lens 

Irisinstelling 

Scherpstelbereik 


Scherpstelinstelling 


Micro FourThirds vatting 
14 - 42 mm 
(komtovereen met 28 
tot 84 mm op een 35 
mm-camera) 
f3.5 tot 巧 . 6 
75=- 29° 

7 groepen, 8 lenzen 
f3.5 tot 巧 2 

0,25 m tot 00 (oneindig) 
Scherpstelafe 扫 nd 14 -19 mm 
0,3 mtotoo (oneindig) 
Scherpstelafstand 20- 42 mm 
AF/MF-wisseling 
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Gewicht 

Afmetingen 


Lenskapvstting 
Filtervatting diameter 


115 g {zonderkap en 
lenskap) 

Max. doorsn. 0 56,5 
xtotale lengte 50 mm 
(ingetrokken) 

Bajonet 
37 mm 


* Wijzigingen in de technische gegevens 
voorbehouden zondervoorafgaande 
kennisgeving of enige verplichting van de z^de 
van de fabrikant. 


Voorzorgsmaatregelen; 

zorg ervoor dat u het volgende leest 

Waarschuwingen: veiligheidsmaatregelen 

• Kijk nietdoorde lens naarde zon. Dit 
kan blindheid of beschadiging van het 
gezichtsvermogen veroorzaken. 

• Plaats het kapje altijd terug op de lens. Als er 
zonlichtgebundeld wordtdoorde lens, kan er 
brand on じね an. 

• Richtde cameralens nietop de zon. Hierdoor 
kan hetzonlichtzich in de lens bundelen en 
zich verzamelen in de camera, watkan leiden 
tot een storing of brand. 
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Micro F our Thirds en het Micro Four Thirds 
logo zjn handelsmerken of geregistreerde 
handelsmerken van OLYMPUS CORPORATION. 


Voor klanten in Europa 

Het waarmerk "CE" garandeert dat 
dit product voldoet aan de richti り n 即 
van de EU (Europese Unie) wat 
betreft veiligheid, gezondheid, milieu- 
aspecten en bescherming 
van de gebruiker. Producten met CE- 
keurmerk zijn te koop in Europa. 


• Europese technische klantenservice 

Bezoek onze homepage 
http://www.olympus-europa.com 
of bel: 

tel. 00800-67 10 83 00 (gratis) 

+49 40 - 237 73 899 (volgens tarief) 






晒 INSTRUKSJONER 

Takk for at du vaigte dette Olympus-produktet. 
For din egen sikkerhets skyld: Les denne 
bruksanvisningen fsr bruk og oppbevar den 
tilgjengelig for fremtidige oppslag. 

Navn pa komponenter (fig. の） 

の Fordeksel 

⑤ Gjenger for filterfatning 

⑤ Fokusring 
0 Zoomring 

を Fatningsindeks 

⑥ Bakdeksel 

る Elektriske kontakter 
感 UNLOCK-bryter 
感 Pyntering 

颇 Solblender (valgfritt : LH-40) 

Bruk av UNLOCK-bryteren (fig. 回） 

Vri zoom-ringen ( 0 ) mens UNLOCK-bryteren 
vris i pilens retning for a lag re linsen ( 〇 ). 

Sette pa solblender (fig. [U) 

Oppbevare solblender (fig. 囚） 


Merknader om fotografering 

• Bildekantene kan bli avkiippet hvis det brukes 
mer enn ett filter, eller hvis det brukes et tykt 
filter. 

• Nar man bruker blitz, kan objektivet, 
solblenderen e.l. dsnne skygger i bildet. 

• Du kan ikke justere fokus mens linsen er 
川 baketrukket. Ikke begynn るは bilder for 
linsen ertrekt ut. 


Hovedspes け ikasjoner 

Fatning : Micro Four Thirds fatning 

Fokalavstand : 14-42 mm 


Maks, blender る pning 
Bildevinkel 
Linsekonfigurasjon 
Iriskontroll 

Fotog 巧 feringsavstand 


(tilsvarer 28 - 84 mm pa 
et 35 mm-kamera) 
f3.5 川巧 . 6 
75°-29 。 

7 grupper, 8 linser 
f3.5 til に 2 

0,25 m til CO (uendelig) 
Fokalavstand 14-19 mm 
0,3 m 川 00 (uendelig) 
Fokalavstand 20 - 42 mm 


Fokusjustering : AF/MF-veksling 

Vekt : 115 g (uten solblender 

og deksel) 
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Mai 


Linsefatning 
Gjengediameter for 
filterfatning 


: Maks. 灶 am. 0 56,5 x 
total lengde 50 mm 
(n 自 r tilbaketrukket) 

: Bajonett 

: 37 mm 


Spesifikasjoner kan endres uten forvarsel eller 
forpliktelser fra produsentens side. 


Forsiktighetsregler: Les folgende (viktig) 

Advarsler: Sikkerhetsanvisninger 

• Ikke se p る solen gjennom linsen. Det kan fore 
til blindhet eller skade synet. 

• Ikke la linsen ligge uten deksel. Dersom sollys 
sarnies i linsen, kan det oppst る brann. 

• Ikke rett kameralinsen mot solen. Sollys vil 
sarnies i linsen og fokuseres i kameraet, noe 
som kan fare 川 defekter eller brann. 

Micro Four Thirds og Micro FourThirds-logoen 

er varemerker eller registrerte varemerker for 

OLYMPUS CORPORATION. 
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Forkunderi Europa 

CE-merket viser at dette produktet 
er i samsvar med europeiske krav 
til sikkerhet, helse, milja og 
forbrukerrettigheter. Produkter med 
CE-merket selges i Europa. 


• Teknisk kundeservice i Europa 

Se V か hjemmeside 
http://www.olympus-europa.com 
eller ring: 

TIf.: 00800-6710 83 00 (gratis) 
+49 40 - 237 73 899 (mot gebyr) 






の INSTRUKCJA 

Dzigkujemy za zakup tego produktu firmy 
Olympus. W celu zapewnienia bezpieczehstwa, 
przed rozpoczgciem uzytkowania nalezy 
przeczytac nin 间 sz 司 instrukcjg obslugi i 
przechowywac j 司 w latwo dostgpnym miejscu, 
aby moc skorzystac z niej w przysz わ sci. 

Nazwy cz ちさ ci (rys. |T|) 

① Przednia pokrywa 
⑤ Gwint montazu filtra 
(|) Pierscieh regulacji ostrosci 

④ Pierscieh regulacji ogniskowej 

⑤ Mocowanie bagnetowe 

⑥ Tyina pokrywa 

⑦ Styki elektryczne 

⑥ Prze ち cznik UNLOCK 
(t) Pierscieh ozdobny 
® osiona obiektywu (opcjonalne : LH-40) 
Sposob uzycia przet 弓 cznika UNLOCK (rys. 回 ) 
Aby schowac obiektyw, naciskaj 司 c prze 暑弓 cznik 
UNLOCK (O) obroc pierscien zoomu w 
kierunku wskazanym strz が k 司 （ 0). 

Do お czanie ostony (rys. 回） 

Przechowywanie oslony (rys. 团） 


Wskazowki dotycz が e fotografowania 

• W przypadku uzywania kilku filtrow lub 
grubego filtra mo を e dojsc do winietowania. 

• Podczas uzywania lampy bfyskowej, biysk 
swiatta mo 之 e zostac zablokowane przez 
obiektyw, oslone obiektywu itp. 

• Nie mozna ustawic ogniskowej, gdy obiektyw 
jest wsunigty. Dopiero po wysunigciu 
obiektywu mozna rozpocz 马 6 robienie zdjgc. 


Podstawowe dane techniczne 


Bagnet 

Ogniskowa 


Maks, przys わ na 
K 司 t widzenia obrazu 
Konfiguracja 
obiektywu 

Sterowanie przyskm 司 
Zakres ostrzenia 


Regulacja ostrosci 


mocowsnie Micro Four 

Thirds 

14-42 mm 

(odpowiednik 28 - 84 mm 
w aparacie z klisz 司 35 mm) 
f 3,5 - 巧 ， 6 
75°-29 。 

8 soczewek w 7 grupach 
f3,5-22 

0,25 m do 00 (nieskohczonosci) 
Ogniskowa 14-19 mm 
0,3 m do 00 (nieskonczonoki) 
Ogniskowa 20-42 mm 
zmiana trybow AF/MF 
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Wag a 
Wymiary 


Gniazdo oslony 
obiektywu 

を rednica gwintu filtra 


115g 

(bez kolpaka i pokrywy) 
Maks, srednica 56,5 x 
か ugosc calk 日 wita 50 mm 
(po wsunigciu) 

bagnet 
37 mm 


• Dane techniczne mog 司 ulec zmianie bez 
powiadomienia i bez zadnych zobowigzah ze 
strony producenta. 

さ rodkt bezpieczehstwa: 

Nalezy przeczytac nastgpujqce zalecenia 


Ostrzezenia: Zasady bezpieczehstwa 

• Nie patrz na s わ nee przez obiektyw. Mo を e to 
spowodowac slepotg lub uszkodzenie wzroku. 

• Nie zostawiaj obiektywu bez zakrywki. 
Skupienie swiatia stoneeznego przez obiektyw 
mo 之 e spowodowac pozar. 

• Nie kieruj obiektywu aparatu bezpo さ rednio 
na s わ hce. さ wiat わ sloneczne ogniskuje sig 


poprzez obiektyw wewn 弓 trz aparatu i moze 
zaklocic jego dzialanie, a nawet spowodowac 
jego zapalenie. 
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Micro Four Thirds i logo Micro Four Thirds s 司 
znakami towarowymi lub zarejestrowanymi 
znakami towarowymi firmy OLYMPUS 
CORPORATION. 


DIa klientow w Europie 

Symbol »CE« oznaeza, ze niniejszy 
produkt spetnia europejskie 
wymagania w zakresie 
bezpieczehstwa, ochrony zdrowia, 

さ rodowiska i konsumenta. Produkty 
oznaezone symbolem »CE« s 耳 
przeznaczone do sprzedazy na 
terenie Europy. 


• Europejskie wsparcie techniczne dia klientow 
Odwiedz naszq strong g め wn 司 
http ソ /www.olympus-europa.com 
lub zadzwoh: 

Tel. 00800 - 6710 83 00 (numer bezplatny) 
+49 40 - 237 73 899 (numer ptatny) 






の INSTRU が ES 

Obrigado por ter adquirido este produto Olympus. 
Para garantir a sua seguranga, agradecemos 
que leia este manual de instrugoes antes de 
utilizaro produto e mantenha-o a disposigao para 
futura referencia. 

Nome das partes (Fig. 田） 

① Tampa frontal 
⑤ Rosea para filtro 
⑤ Anel de focagem 

④ Anel de zoom 

⑤ Marca de montagem 

⑥ Tampa traseira 

③ Contactos electricos 
⑥ Interrupter de UNLOCK 
を Anel de decora 巧 0 
祗 Para-sol da objectiva (opcional : LH-40) 

Utilizar o Interruptor de UNLOCK (Fig. 回） 
Para guardar as lentes, rode o anel do zoom 
( 包 ） enquanto pressiona o interruptor de 
UNLOCK na direegao da seta ( 〇 ). 

Montaro para-sol (Fig. 回） 

Guardar o para-sol (Fig. 面） 


Notas para fotografar 

• As margens da imagem podem ficar cortadas 
se utilizar mais que um filtro ou usar filtros 
demasiado grosses. 

• Quando e utilizado um flash, a luz do flash 
podera ser bloqueada pelo corpo da objectiva, 
para-sol da objectiva, etc. 

• Nao pode ajustar a focagem quando a lente 
esta recolhida. Comece apenas a 出 sparar 
quando a lente estiver extraida. 


Espec け icacoes Principais 


Montagem 
Distancia focal 


Abertura max 
Angulo de imagem 
Configuragao da 
objectiva 
Control。da iris 
Distancia de disparo 


Ajuste de focagem 


Montagem Micro Four 

Thirds 

14-42 mm 

(equivalente a 28 a 84 mm 
numa camara de 35 mm) 
f3.5a 巧 . 6 
75°- 29° 

7 grupos, 8 lentes 

f3.5 a に 2 

0,25 m a CO (infinite} 
Distancia focal 14-19 mm 
0,3 m a oo (infinite) 

D がる ncia focal 20-42 mm 
Comutagao AF/MF 
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Peso 

Dimensoes 


Montagem do para-sol : 
Di る metro da rosea 
para filtro 


115 g (excluindo o 
para-sol e a tampa) 

Di 自 metro max. 0 56,5 
X comprimento total 50 
mm (quando recolhida) 
Baioneta 

37 mm 


As especificagoes estao sujeitas a altera? る o, 
sem obrigagao de aviso previo por parte do 
fabricante. 


PrecauQoes: 

Nao se esquega de ler o seguinte 


A Ad 


Ivertencias; Precaugoes de seguranga 

Nao observe o sol atraves da objectiva. 

Pode causar cegueira ou problemas de visao. 
Nao deixe a objectiva sem tampa. Se a luz 
solar for convergida atraves da objectiva, 
podera originar um incendio. 

Nao aponte a objectiva da camara para o sol. 
Os raios ir き 0 convergir na objectiva e focar o 
interior da camara, possivelmente causando 
uma avaria ou incendio. 
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Micro Four Thirds e o logotipo Micro Four Thirds 
sao marcas comerciais ou marcas registadas da 
OLYMPUS CORPORATION. 


Para clientes na Europa 

A marca «CE» indica que este 
produto esta em conformidade 
com os requisites europeus de 
seguranga, saude, proteegao 


ambiental e do consumidor. 

Os produtos com a marca CE 
destinam-se a comercializagao 
na Europa. 


• Assist さ ncia Tecnica ao Cliente Europeu 

Visits 0 nosso site 
http://www.olympus-europa.com 
ou contsete: 

Tel. 00800 - 6710 83 00 {Numero gratuito) 
+49 40 - 237 73 899 (A cobrar) 






四 INSTRUC 了 lUNI 

Va multumim ca ati achiz け ionat acest produs 
Olympus. Pentru a fi m siguran! さ ， va rug 自 m 
s 自 cititi acest manual de instructiuni mainte 
de utilizare さ i sa-l p さ strati la mdemana pentru 
utilizari viitoare. 

Numele componentelor (Fig. 田） 

① Capac protectie frontal 

⑤ Filet pentru montarea 川 trului 
@ Inel focalizare 

④ Inel zoom 

⑥ Index montura 

⑥ Capac protectie dorsal 
③ Contacts electrics 
(|) Buton de UNLOCK 
を Inel decorare 

祗 Parasolar obiectiv (optionale : LH-40) 

Utilizarea butonului de UNLOCK (Fig. 回 ) 
Pentru a depozita obiectivul, rot が inelul zoom in 
directia indicat さ de sageata, tinand ap さ sat ( 0 ), 
m acela さ i timp, butonul de UNLOCK (O). 

Ata さ area parasolaruiui (Fig. 回） 

Depoz け area parasolaruiui (Fig. 团） 


Observapi privind fotografierea 

• Marginile fotograf 川 or pot ie き i t 自 iate, daca 
este folosit mai mult de un filtru sau dac 自 este 
folosit un filtru gros. 

• Cand utilizati blitui, lumina blitului poate fi 
blocata de catre obiectiv, husa, parasolarul 
obiectivului etc. 

• Focalizarea nu poate fi ajustata avand 
obiectivul retras. Incepeti sa fotografia リ doar 
dup さ ce obiectivul este extins. 


Spec 讯 catii principaie 

Montura 

Distant 自 focal さ 


Deschidere maxima 
Unghiul imaginii 
Configuratia 
obiectivului 
Control diafragmei 
Distante fotografiere 


Montura Micro Four 

Thirds 

14-42 mm 

(echivalent cu 28 la 84 mm 
la 0 camera de 35 mm) 
f 3,5 la 巧 ， 6 
75°-29 。 

7 grupuri, 8 obiectivului 
f 3,5 la に 2 

0,25 m la oo (infinit) 
Distant さ focal さ 14 - 19 mm 
0,3 m la oo (infinit) 
Distant focal る 20 - 42 mm 
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Reglarea focalizarii 
Greutate 

Dimensiuni 


Caress さ parasolar 
Montura filtru 
diametru filet 


Comutare AF/MF 
115 g (fara parasolar さ i 
capac) 

Max. dia. 0 56,5 x 
Lungime totala 50 mm 
(m pozitia retrasa) 
Baionet さ 

37 mm 


Specificat 川 e pot suferi schimbari fara niciun 
anunt sau obligate din partea produc さ torul 山 . 


Precautii: Citi が urmatoarele 

Avertismente: Masuri de siguranj さ 

• Nu priviti soarele prin obiectiv. Aceasta poate 
cauza orbire sau poate deteriora vederea. 

• Nu lasati obiectivul fara capac. Daca prin 
obiectiv trece lumin 自 solar 弓 ， poate rezulta un 
incendiu. 

• Nu indreptati obiectivul camerei catre soare. 
Lumina solara va trece prin obiectiv さ i se vs 
focaliza in earner 弓 ， cauzand defectarea sau 
un incendiu. 
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Micro Four Thirds §i sigla Micro Four Thirds 
sunt marci sau marci inregistrate ale OLYMPUS 
CORPORATION. 


Pentru clienti din Europa 

Marca «CE» indie 自 faptui c さ acest 
produs corespunde normelor 
europene de siguranta, sanatate, 
mediu さ i protectia consumatorului. 


Produsele cu semnul «CE» sunt 
destinate comercializ 自 ri バ n Europa. 


• Suport tehnic pentru clienti in Europa 

Va rugam sa vizits む pagina noastra de 
internet http://www.olympus-europa.com 
sau suna^i la: 

Tel. 00800 - 6710 83 00 (telefon gratuit) 
+49 40 - 237 73 899 (taxabil) 






阻 UPUTSTVO ZA UPOTREBU 

Hvala vam さね ste kupili Olympus proizvod. 

Da biste osigurali sopstvenu bezbednost, 
procitajte ovo uputstvo za upotrebu i cuvajte 
ga na sigurnom i pri ruci, za buduce kori さ cenje. 

Nazivi delova (slika の） 

① Prednji poklopac 
⑤ Navojnica za postavijanje filters 

⑤ Prsten fokusa 
④ Prsten zuma 
を Indeks navoja 

⑥ Zadnji poklopac 

⑦ Elektricni kontakti 

(B) Prekidac za UNLOCK 
⑥ Ukrasni prsten 

® Svetlosni stitnik objektiva {izborno : LH-40) 

Koriscenje prekidaca za UNLOCK (slika 回） 

Da biste odiozili objektiv, okrenite prsten za 
zumiranje (か dok pritiskate prekidac za 
UNLOCK u smeru strelice ( 〇 ). 


Postavijanje stitnika (slika 回 ) 
Odiaganje stitnika (slika 团） 


Napomene za snimanje 

• Upotrebom vise filtera, ili jednog debljeg 
filtera, ivice slike mogu biti odsecene. 

• Prilikom koriscenja blica, svetio blica moze biti 
blokirano telom objektiva, senilom ltd. 

• Ne mo 乏 ete da namestite fokus dok je objektiv 
uvucen. Pocnite sa snimanjem samo ako je 
objektiv izvucen. 

Osnovne spec げ ikadje 

: Micro Four Thirds navoj 
: 14-42 mm 
(ekvivglentno 28 do 84 mm 
na 35 mm fotoaparatu) 

: f 3,5 do 巧 ， 6 
: 75°- 29° 

: 7 grupa, 8 sociva 

: f 3,5 do に 2 

: 0.25 m do 〇〇 (beskongcno) 
Zizna daijina 14-19 mm 
0.3 m do oo (beskonacno) 
Zizna daijina 20 - 42 mm 
: Prelazak izmedu AF/MF 
: 115 g {bez stitnika i 
poklopca) 


Navoj za objektiv 
Zizna daijina 


Maksimalan otvor 
blende 

Ugao snimanja 
Konfiguracija 
objektiva 
Kontrola blende 
Opseg snimanja 


Podesavanje fokusa 
Tezina 
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Dimenzije 


Navoj za stitnik 
objektiva 

Precnik navoja filters 


Maks, precnik 0 56.5 x 
ukupna duzina 50 mm 
(kad je uvucen) 

Bajonet 
37 mm 


* Specifikadje su podlozne promenama bez 
prethodnog obavestenja ill obaveze od strane 
proizvodaca. 


Mere predostro を nosti: 
Obavezno procitajte sledece 


/X Upozorenje: Bezbednosna upozorenja 

♦ Nemojte da gledate u pravcu sunca kroz 
objektiv, jerto moze dovesti do slepila ill 
smetnji u vidu. 

♦ Nemojte da ostavijate ovaj objektiv bez 
poklopca. Ukoliko sunceva svetlostprode kroz 
objektiv, mo さ e doci do pozara. 

♦ Nemojte da usmeravate objektiv fotoapara ね 
ka suncu. Sunceva svetlostce konvergirati u 
objektivu i fokusirati se unu ね「わ toapara ね，ミ to 
moze da izazove nepravilnosti u radu ill pozar. 
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Micro FourThirds i Micro FourThirds logo su 
zastitni znakovi ili registrovani zastitni znakovi 
OLYMPUS CORPORATION. 


Za korisnike u Evropi 

O Simbol »CE« oznacava da je ovaj 
proizvod uskladen sa evropskim 
zahtevima za bezbednost, zastitu 
zdravija, zivotne okoline i korisnika. 
Proizvodi sa oznakom CE namenjeni 
su za prodaju u Evropi. 


• Tehnicka podrska za korisnike u Evropi 

Molimo vas da posetite na さ u Internet 
stranicu http://www.olympus-europa.com 
ili pozovite: 

Tel. 00800 - 6710 83 00 (besplatan poziv) 
+49 40 - 237 73 899 (poziv se naplacuje) 






四 MHCTPyKUM^ 

Cnacnoo 3a BbiSop npoAVKumi Olympus. 

口 rm o6ecne4eHMA SesonacHOCTU aKcnnyaTaqun 
oGteKTUBa, no>Kanyi/icTa, npcwTHTe fl 日 HHoe 
pyKOBO 口 CTBO no 3KcnnyaTai4nn n 口 epwnTe ero 
nofl pyKOM, HTo6bi o6paTMTb び 1 K Hewy B cnynae 
Heo6xOAMMOCTM. 


n'epeWHb KOMnOHSHTOB (Pmc. 口） 

ぶ riepeAHAa Kpw 山 Ka 

C|) Pe3b6a AJia KpenneHUA ホ njibTpa 

承 Kon 叫0击 OKycwpoBKW 

贫 Kon 叫0 TpaHC 中 OKaTopg 

が VKasarenb KpenneHna 

憂 3 日 AHAA Kpbl 山 Ka 

'' を ) SneKTpuHecKne KOHiaKibi 

勇 ) UNLOCK nepeKJitoHaTenb 

麥 口 eKopaTWBHoe Kon 叫0 

饭 : EneHaa oSteKTUBa (onquoHHbie : LH-40) 


McnojibsoBaHMe UNLOCK nepeK/irawaren 月 
(Pmc. 回） 

HT06bl yCTaHOBMTb nUHSbt, nOBepHUTe KOJIbl 40 
ynpaBJieHna TpaHC ホ OKSTopoM (〇), Hawnwaa 
Ha UNLOCK nepeKnKDHarenb b yKaaaHHOM 
CTpemoM HanpaBneHMM (〇). 

KpenneHMe 6neH 口 bi (Pmc. 回） 

XpaHeHMe 6 neHflbi (Pmc. 团） 


ripn HCnonb30BaHMM HeCKOnbKHX 中 UnbTpO 巳 
nnn *MnbTp3 6oJ1b 山 OM TOniMUHbl B03M0>KH0 
o6pe3aHne Kpaee chmmkob. 
ripn McnojibsoBaHMM BcnbiLUKM B03M0)KH0 noflBneHne 
TSHSM OT oGteKTMBa, SUSH 凸 bl oGbS 灯 MBS M T.fl. 

Bbi He CMOweTe perynupoBaib 中 OKycHoe 
paccTOflHne, ecnn nnHsa OTBeflena (Hasa。). 

H 日' HMH 日 MTe cteMKy TOJibKO Kor 口 a nnHsa 
BbiABMHyra 巳 nepeQ. 


OCHOBHbie cn 叫 M ホ MKaUMM 

BaMOHST : KpenneHMe Micro Four Thirds 


OoKycHoe 
paccTO 刖 lie 


MaKC. flua 中 parMa 
Yron 11306 paweHua 
Koh 中 nrypaLlMA 
o6'beKTMBa 
PerynupoBKa 
qwa 中 parMbi 
CteMOHMOe P3CCT0 月 HMe 


PerynupoBKa 中 OKyca 
Bee 


14 - 42 MM 

り KBMBaneHTHO OT 28 が) 
84 MM 月 Jig 35 -mm 
中 OToannapaTa) 

OT f3.5 flo f5.6 
75°-29 。 

7 rpynn, 8 nnH3 


OT f3.5 flo に 2 
OT 0.25 MflOOO (6eCK0H の HOCTb) 
OoKycHoe paccTOflHne 14-19 mm 
OT 0.3 MflOOO (SeCKOHeSHOCTb) 
OoxycHoe paccTOflHne 20 - 42 mm 
nepeKHKDHeHne AF/MF 
115 r (6e3 ynera 
6neHflbl M Kpbl 山 km) 
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PasMepbi 


KpenneHne 6neHflbi 
o6beiaMBa 
口 naweTp pe3b6oBoro 
KpenneHMfl 中 unbTpa 


: MaKC. fluaM. 0 56.5 MM 
xOGiijaa flJiMHa 50 mm 
(巳 criynae, Korfla jinHsa 
OTBefleHa Hasag) 

: BaMOHST 

: 37 MM 


*TexHMHecKMe xapaKTepucTHKH Moryi 6biTb 
MSMeHeHbi 6e3 npe 。 日 apuTenbHoro 
yBeAOMneHMfl m k 日 Kwx-rm6o 0693 日 TenbCTB co 
CTOpOHbl MSrOTOBMTerm. 


Mepbi npeqocTopowHOCTM: 

06933 Te/ibHO npoHTMTe cneflyraiuee 


npefl 


leAynpexcfleHMfl ： Mepbi npegocTopowHOCTM 
'He CMOTpme nepea oSteKinB Ha conHqe. 

3to MO>KeT npuBecTM K noTepe speHug nnn 
no 巳 pe>KAeHMto mss. 


• He ocTaarmwTe oSteKTUB Sea Kpbi 山 km. 
G4)OKyCMpO 巳 SHHbIM oGtSKTU 巳 OM COJlHeHHblH 

CBST MO>KeT npuBecTM K nowapy. 

• He HanpaensMTe oSteKTU 巳 中 OToannapaTa Ha 
cojiHMe. CoHHeHHbm cbst cocpeflOTOWTcg b 
o6'beKTMBe M c 中 OKycupyeTcg 巳 Hyrpn Kawepbi, 
HTO MoweT npuBecTU K cSoflM B paSoTe 

中 OToannapaTa nnn nowapy. 
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Micro Four Thirds m noroinn Micro Four 
Thirds 月 BnaioTcg TOBapHbiMn SHSKaMW nnn 
SaperUCTpupOBaHHblMM TOBapHblMH SHaKSMM 

OLYMPUS CORPORATION. 


口 rm noKynaienen b Eepone 

O SHanoK «CE» yKasbiBaer Ha to, hto 
flaHHbIM npOAyKT COOTBSTCTByeT 
eBponeMCKMM TpeGoBaHuaw no 
SesonacHOCTM, oxpaHe sgopoBba, 


OKpy>KaK3Li^eM cpeqbi m aaiMnie npae 
noTpeSuTena. npoqyKTbi co snaHKOM 
CE npeflH33H34eHbi Arm npo が ) km 巳 


E 巳 pone. 


• TexHMWCKaa noAflepwKa no/ibsoBareneM b Eepone 
rioceTMTe H3 山 y CTpsHnyy b 
HHT epHere: http://www.olympu 卜 europa.com 
MflM nOSBOHUTe ： 

Ten.: 810 -800 6710 83 00 
+49 40 - 237 73 899 (n/iaTHo) 






の BRUKSANV 旧 NING 

Tack f 扫 r att du har kopt en produkt fr る n 
Olympus. For saker anvandning bor du forst 
lasa igenom denna bruksanvisning och spara 
den for framtida bruk. 

Kamerans delar (bild 田） 

① Framre objektivlock 
⑤ Filterfattning 
⑤ Fokuseringsring 
0 Zoomring 

⑤ Monteringsmarkering 

⑥ Bakre objektivlock 

⑦ Kontakter 

(|) UNLOCK-knapp 
⑥ Dekorationsring 

颇 Motijusskydd い edf6ljer ej: LH-40) 

Anvanda UNLOCK-knappen (bild 回） 

Parkera objektivet genom att vrida zoomringen 
(O) medan du try かが P る UNLOCK-knappen i 
pilens riktning (か. 

Montera motijusskyddet (bild 回） 

Forvara motijusskyddet (bild 囚） 


Anmarkningar om fotografering 

• Om mer an ett filter anvands eller om filtret ar 
tjockt kan det handa att bildens kanter beskars. 

• Nardu anvander blixt kan blixten skuggas av 
t.ex. objektivet eller motijusskyddet. 

• Du kan inte justera fokus nar objektivet ar 
indraget. Borja fotografera forst nar objektivet 
har f 扫 rl を ngts. 


Tekniska data 

Fattning 

Fokuseringsomr る de 


Max. blandare 
Bildvinkel 

Objektivkonfigurering 
B 悟 ndaromf る ng 
Fotograferingsavs は nd 


Skarpejustering 

Vikt 


Micro FourThirds- 
fattning 
14-42 mm 

(motsv. 28 till84 mm pa 
en 35 mm kamera) 
f3.5 till 巧.目 
75°- 29° 

7 grupper, 8 linser 
f3.5 till に 2 

0,25 m till 00 (oandligt) 
Fokuseringsomriide 14-19 mm 
0,3 m till 00 (oandligt) 
Fokuseringsomr ろ de 20 - 42 mm 
Vaxia mellan AF/MF 
115g 

(utan motijusskydd och 
objektivskydd) 


SV 53 



M4tt 


: Max. diameter 0 56,5 x 
totallangd 50 mm 
(indragen) 

Fattning f 扫 r 

motijusskydd : Bajonett 

Filterfattningens 

diameter : 37 mm 

• Tekniska data kan andras utan foreg る ende 
meddelande och utan skyidigheter fr る n 
tillverkarens sida. 


Obs! しさ s noga igenom informationen nedan 

Varningar: Sakerhetsforeskrifter 

• Titta inte direkt mot solen genom 
objektivet. Detta kan orsaka blindhet eller 
synneds さ ttning. 

• Lat inte objektivet ligga utan skydd. 

Om solljus str る lar in genom objektivet kan det 
borja brinna. 

• Rikta inte kameraobjektivet mot solen. Solljus 
som str る lar in i objektivet och koncentreras 
inuti kameran kan medfora att kameran inte 
fungerar korrekt eller kan orsaka brand. 
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Micro Four Thirds och logotypen Micro Four 
Thirds ar varumarken eller registrerade 
varumarken av OLYMPUS CORPORATION. 


F 扫 r kunder i Europa 

0 »CE»-market visar att produkten 

foljerden europeiska standarden for 
sakerhet, halsoskydd, miljoskydd 
och kundskydd. CE-markta 
produkter saijs i Europa. 


• Teknisk kundsuppo け i Europa: 

Bes 扫 k V る r hemsida 
http://www.olympus-europa.com 
eller ring: 

Tel. 00800 - 6710 83 00 (avgiftsfritt) 
+49 40 - 237 73 899 (betalnummer) 






团 NAVODILA 

Hvala za nakup tega proizvoda podjetja 
Olympus. Za zagotovitev varnosti pred uporabo 
preberite ね prirocnik in ga shranite, da bo pri 
roki za prihodnjo uporabo. 

Nazivi delov (si- 田） 

① Sprednji pokrovcek 
© Navoj za pritrditev filtra 

⑤ Obrocek za izostritev 
0 Obrocek za zoom 

這 ) Oznaka za pritrditev objektiva 

⑥ Zadnji pokrovcek 

⑦ Elektricni kontakti 
感 Gumbza UNLOCK 
d) Okrasni obroc 

祗 Zaslonka za objektiv (izbirno : LH-40) 

Uporaba gumba za UNLOCK (si. 回） 

Za shranitev objektiva, obrnite obroc zuma v 
smeri puscice ( 〇 ) in pri tern drzite pritisnjen 
gumbza UNLOCK (O). 

Pritrditev zaslonke (si. 回） 

Shranjevanje zaslonke (si. 团） 


Opombe k fotografiranju 

• Ce uporabite vec filtrov ali pa debel filter, so 
lahko robovi fotografije odrezani. 

• Pri uporabi bliskavice lahko ohi き je objektiva, 
soncna zaslonka ipd. zastre svetlobo 
bliskavice. 

• Ko je objektiv uvlecen, ne morete nastaviti 
ostrine. Fotografirati lahko zacnete le, ko je 
objektiv izviecsn. 

Glavne specmkadje 

Nastavek 

Goriscna razdaija 


Maks, zaslonka 
Kot slike 
Konfiguracija 
objektiva 

Nadzor irisne zaslonke : 
Obmocje fotografiranja : 
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Micro Four Thirds 
nastsvek 
14-42 mm 
{enakovredno 28 do 
84 mm na 35-mm 
fotoaparatu) 
f3.5 do 巧 . 6 
75°-29 。 

7 skupin, 8 lec 

f3.5 do に 2 

0.25 m do oo (neskoncno) 
Goriscna razdaija 14 -19 mm 
0.3 m do oo (neskoncno) 
Goriscna 问 zdal み 20 - 42 mm 



Prilagajanje fokusa 
Teza 

Mere 


Nastavek zaslonke 
za objektiv 
Premer navoja za 
pritrditev filtra 


: preki 邓 Ijanje AF/MF 
:115 g (brez zaslonke in 
pokrovcka) 

: maks. prem. 0 56.5 x 
skupna do 吃 ina 50 mm 
(ko je uvlecen) 

: bajonetni 

: 37 mm 


Specifikacije se lahko spremenijo brez 
obvestila ali odgovornosti s strani proizvajalca. 


Obvezno preberite sledeca opozorila 
Varnostni ukrepi 

• Skozi objektiv ne opazujte sonca. To lahko 
povzroci slepoto ali poskodbo vida. 

• Objektiv vedno pokrijte s pokrovckom. 

ご e skozi objektiv pada soncna svetloba, lahko 
pride do pozara. 

• Objektiva ne usmerjajte v sonce. Soncna 
svetloba skozi leco konvergira v zarisce 
znotraj aparata in lahko povzroci okvaro ali 
pozar. 
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Micro Four Thirds in logotip Micro Four Thirds 
sta blagovni znamki ali registrirani blagovni 
znamki OLYMPUS CORPORATION. 


Za stranke V Evropi 

»CE« znak pomeni, da ね proizvod 
ustreza evropskim zahtevam glede 
varnosti ter zascite zdravja, okoija in 
uporabnika. Izdelki s CE znakom so 
naprodaj V Evropi. 


• Evropski oddelek za tehnicno podporo 
strankam 

Obi ミ cite naso spletno stran 
http ソ /www.olympus-europa.com 
ali poklicite: 

tel. 00800 -67 10 83 00 (brezplacno) 

+49 40 - 237 73 899 (proti placilu) 






因 NAVOD NA POUZITIE 

Dakujeme vam za zakupenie tohto v ク robku 
Olympus. Pre va さ u bezpecnosf si, prosim, pred 
jeho pouzitim pozorne precltajte tento navod a 
potom ho ulozte pre buduce nshlisdnutie. 

Nazvy casti (obr. 圧 ]) 

① Predny kryt 

⑤ Zavit pre montaz filtra 
@ Zaostrovaci kruzok 
④ Kruzok transfokatora 

を Znacka pre nasadzovanie objektivu 

⑥ Zadny kryt 

⑦ Elektricke kontakty 
(|) Prepinac UNLOCK 
這 ) Dekoracn ク kruzok 

颇 Sine かる dona (volitefne : LH-40} 

Pouzivanie prepinaca UNLOCK (obr ■ 回） 

Pri uskladneni objektivu stiacte prepinac 
UNLOCK (O) a otocte prstencom priblizeniav 
smere sipky ( 包 ). 

Nasadenie sinecnej clony (obr. 回） 
Uskladnenie sinecnej clony (obr. 因） 


Poznamky ohi’adom snimania 

• Pri pouziti silneho filtra alebo kombinacie 
viacerych filtrov mozu byt’ orezane okraje 
(rohy) snimok. 

• Pri pouziti blesku, svetio z blesku moze byt’ 
blokovane objektivom, slnecnou clonou a pod. 


• Ked’je objektiv zasunuty, nemozno zaostrovat. 
Fotografovat zacnite a 乏 po vysunuti objektivu. 

Hlavne parametre 

Bajonet 

Typ Micro Four Thirds 

Ohniskova 

14-42 mm 

vzdialenosf 

(zodpoveda 28 az 84 
mm na 35 mm 
fotoaparate) 

Svetelnost' 

f3.5 az 巧.目 

Uhol zaberu 

75°-29 。 

Konfiguracia 

objektivu 

7 skupin, 8 sosoviek 

Rozsah clony 
Vzdialenosf pri 

巧 . 5 お f22 

fotografovani 

0,25 m az oo (nekonecno) 
Ohniskova vzdialenosf 14 -19 mm 
0,3 m az oo (nekonecno) 
加 niskov ろ vzdiaienost'20-42 mm 

Ostrenie 

Prepmanie AF/MF 
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Hmotnost’ 

Rozmery 


Typ uchytenia 
slnecnej clony 
Priemer zavitu 
pre nasadenie filtra 


115 g (bez slnecnej 
clony a krytu) 

Max. priemer 0 56,5 x 
celkova dizka 50 mm 
(pri zasunutom 
objektive) 

Bajonet 

37 mm 


• Zmena technick^ch さ pecifikac け bez 
predchadzajuceho upozornenia vyhradena. 

Vystrahy: Precitajte si nasledujuce 

Varovania: Bezpecnostne opatrenia 

• Nedivajte sa objektivom do sinka. Mohio by 
d 旬 St’ k oslepn 山 iu alebo poskodeniu zraku. 

• Nenechavajte objektiv bez krytu. Ak sa v 
objektive zbieha sinecne svetio, mo さ e dojsf 
k poziaru. 

• Nemierte objektivom fotoaparatu priamo na 
sinko. Sinecne luce sa v objektive sustredia 
a mo を u fotoaparat poskodit' alebo sposobif 
poziar. 
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Micro Four Thirds a logo Micro Four Thirds 
su ochrannou znamkou a registrovanou 
ochrannou znamkou spolocnosti OLYMPUS 
CORPORATION. 


Pre Zakaznikov v Europe 

Znacka »CE« symbolizuje, ze tento 
produkt spina europske poziadavky 


na bezpecnost, zd 旧 vie, zivotne 
prostredie a ochranu zakaznika. 
Vyrobky nesuce znacku CE su 
urcene na predaj v Europe. 


• Europska technicka podpora zakazmkov 

Nav き tivte na る e domovske stranky 
http ソ /www.olympus-europa.com 
alebo volajte: 

Tel. 00800 -67 10 83 00 (zdarma) 

+49 40 - 237 73 899 (spoplatnena links) 






の TALiMATLAR 

Bu Olympus urununu satin aldigimz igin 
te さ ekKur ederiz. Guvenligmiz igin kullanmadan 
once bu kullanma kilavuzunu okuyun ve guvenli 
bir yerde saklayin. 

Pargalarin isimleri (ミ ek. 圧!） 

① On kapak 

⑤ Filtre takma bolumu vida di き leri 

⑤ Odak halkasi 
④ Zoom halkasi 
(1)Takma duzeni 

⑥ Afka kapak 

® Elektrik kontaklari 
感 UNLOCK anahtari 
感 Dekor Halkasi 

颇 Lens ba き li 自 I {istege bagli : LH-40) 

UNLOCK Anahtannin Kullanimi (ミ ek. 回） 

Objektifi muhafaza etmek igin, UNLOCK 
anahtarma ok yonunde (〇) bastirarak zoom 
halkasini gevirin (〇). 

Ba ミ h か n takilmasi 巧 ek. 回） 

Ba ミ h か n saklanmasi 巧 ek. 因） 


Qekim konusunda notlar 

• Birden gok filtre veya kalin bir filtre 
kullanildiginda, resimlerin kenarlari kirpilabilir. 

• Fla さ kullanilirken, flag lens veya lens ba§ligi 
v.b.tarafmdan engellenebilir. 

• Objektif iserideyken odaklama ayari 
yapamazsiniz. Qekim i さ lemine sadece objektif 
di?aridayken ba§laym. 


Ana Ozellikler 

Objektif yuvasi 

Odak mesafesi 


Maks, diyafram 
G 扫 runtu agisi 
Lens konfigurasyonu 
Iris kontrolij 
Oekim arali を 


Odak ayari 


Micro Four Thirds 
montaj 
14-42 mm 
(35 mm fotograf 
makinesinde 28 ile 84 
mm denk) 
f3.5 — 巧. 6 
75°- 29° 

7 grup, 8 lens 
f3.5 — に 2 

0.25 m - CO (sonsuz) 
Odak mesafesi 14-19 mm 
0.3 m - CO (sonsuz) 
Odak mesafesi 20 - 42 mm 
AF/MFge がき li 
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Agirlik 

Boyutlar 


Lens ba さ hgi takma 
duzeni 

Filtre takma bolumu 
dig gapi 


: 115g 

(ba さ likve kapak harig) 
: Maks, gap 0 56.5 x 
Toplam uzunluk 50 mm 
(objektif igerideyken) 

: Bayonet 

: 37 mm 


Teknik ozellikler uretici tarafmdan onceden 
haber verilmeden degi が rilebilir. 


Uyarilar; 

A§a か dakileri Okudugunuzdan Emin Olun 

Uyarilar: Guvenlik Onlemleri 

• Lens ile gune さ e bakmayin. Korluk veya 
gorme bozuklu 自 una yol asabilir. 

• Lensi kapaksiz birakmaym. Lensin igmden 
gune? i さ i を gegerse yangina yol agabilir. 

• Lensi dogrudan gune き e gevirmeyin. 

Gune さ i§igi lens igerisinde yo な unia さ ip kamera 
igerisinde odaklamr ve hasar veya 
yangma neden olabilir. 
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Micro Four Thirds ve Micro Four Thirds logosu, 
OLYMPUS CORPORATION か ketinin ticari 
markalari veya tescilli ticari markalandir. 


Avmpa'daki mu さ teriler igin 

«CE» i さ areti, urunun Avrupa 
guvenlik, saglik, gevre ve mu§teri 
koruma さ artnameleri iie uyumlu 
oldugunu belirtir. CE i さ aretli urunler 
Avrupa'daki sati^lara yoneliktir. 


• Avrupa Teknik Mu§teri Destegi 

Lutfen ana sayfamizi ziyaret edin 
http ソ /www.olympus-europa.com 
veya dizi arayin: 

Tel. 00800-67 10 83 00 (Ucretsiz) 
+49 40-237 73 899 (Ucretli) 






BQ IHCTPYKUm 

か KyeMO 3a npn が aHHa i^boro TOBapy KOMnaHiT 
Olympus. 11406 aanoSirru Heii^acHUM 巳 unaAKaw, 
nepeA nonaTKOM BMKopucTaHhm npoHUTawTe 
4 。 iHCTpyKLii の 3 ©KcrmyaTa 叫 . Ta aSepiraMTe ’け b 
flociynHOMy Mi 叫 i か 19 noqanb 山 oro 3 巳 epTSHHa. 
HasBM fleraneM (pwc. の） 

① riepeAHfl KpM 山 Ka 

③ 円 3b KpinneHHfl 4)inbTpa 
⑤ Kinbije ホ OKycysaHHa 

④ Kin 叫 e waciuTaSy 巳 aHHg 

⑤ MiTKa KpirmeHHA 

⑥ Saflhm 叩 M 山 Ka 

③ EneKTpUHHi KOHiaKTU 

® riepeMMKaH UNLOCK 

⑤ 口 eKopaTWBHe 加叫 © 

颇 BneHfla oS'eKTUBa 

(AOflaTKOBe oSnaflHaHHS : LH-40) 

SacTocyeaHHA nepeMMKasa UNLOCK (pwc. 回 ) 

niA Hac aSepiraHHfl 06'eKTMBy, noBepHiib KinbLie 
TpaHC 中 OKaTopa ( 口)， HaTUCHys 山 u nepeMUKan 
UNLOCK y BKasaHOMy CTpinKO の HanpaMKy (O). 

□pkieAHaHHfl 6neH 口 M (ptic. 回） 

36epiraHH 月 6neHflM (pwc. 团） 


□ pMMiTKM moflo 3 MOMKM 

• Kpa’i. 3o6pa>KeHHfl Mowyib 6yTH 0 日 pisaHi, 
flKLUp 日 WKopucTOByeTbca flexifibKa 中 inbTpiB 
a6o TOBCTMM 中 iObTp. 

• ni 口 Hac BUKopucTaHHfl cnanaxy, ocBiTneHhm 
Bifl cnsnsxy mows 6yTM 3 日日 jiokob 日 ho 
o6'eKTMBOM a6o iH 山 hm. 

• Bm H 已 3M0>KeTe peryn の BaTM 中 OKycHy b 山 CTSHb, 
flKLi^o ninay 日邮 60 刖〇 Hssafl. PoanoHUHaMie 
3M0MKy TinbKH KOJiM niHsy 巳 iflBefleHO Bnepeq. 

SaranbHi xapaKTepwcTMKM 

Micro FourThirds 
14 - 42 MM 

(eKBisaneHTHa 28 - 84 mm 
加 a 35 -mm Kawepn) 

Bifl f3.5 AO 巧. 6 
75。- 29。 

7 rpyn, 8 niH3 


Bifl f3.5 flo 口 2 
0,25 M go 00 (HeCKiHWHHiCTb) 
OOKyCHa BiflCTSHb 14 -19 MM 
0,3 M flO 00 (HeCKiHHeHHiCTb) 
OOKyCHa Bi 口 CTSHb 20 - 42 MM 
HacTpoMKa 中 OKyca nepeKJiioHeHHn 

pe>KHMiB AF/MF 


KpinneHHfl 

OoKycHa 巳 iflCTaHb 


MaKC. flia 中 parwa 
Kyr 3o6pa>KeHHfl 
Koh ホ irypayig 
06'eKTMB3 
KepyeaHHA 
flia 古 parMO の 
口 ian 日 30H 3 加 MKM 
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Bara 


FaGapmn 


KpirmeHhm 6neHflM 
KpirmeHHa 中 inbTpa 
fliaMerp pisi 


115 r (6e3 6 neHfln la 

KpHLUKH) 

MaKC. fliaMeip. 0 56,5 
xaaranbHa flOBWHHa 
50 MM (y BunaflKy, kojim 
jiiHsy 巳山巳 efleHO Haaafl) 
SaMOHST 

37 MM 


* XapaKTepUCTMKM MOWyTb 3MiHtOBaTMCA 6 的 
nonepe か KSHb a6o 3060巳 'asaHb si CTopoHn 
BMpo6HMKa. 

3 ano 6 i}KHi aaxoqw: 
ripoHMTaviTe Hase が He HMWse 


nonepe 口} KeHHfl: 3axo 口 m GesneKM 

• He flM 巳 iTbc 月 Ha coHije Kpisb o 日 ■ekthb. L|e mows 
npnasecTU go Biparn a 6 o noiuKOA>KeHHfl 3opy. 

• He 3anM 山 aMTe 06 'eKTMB 6e3 Kpn 山 KM. 

CoH 刖 He npoMiHHfl, ak© npoM 山 no Kpisb 
o 6 'eKTHB, MO>Ke cnpuyuHUTM nowewy. 

• He cnpflMOByiiTe oS'gktmb 中 OTOKawepM 6e3nocepeflHbo 
Ha coHye. CoHflHHe cBirno 中 OKycyeTbca b o6'e 灯 mb! 

Ta Bcepe^MHi Kawepn, 叫 0 Mowe npussecTM pp 
Hscnp 日 BHOCTi a 60 buhukhshw nowswi. 
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Micro Four Thirds i noroTun Micro Four Thirds 
e ToproBUMM MapKaMM a 60 aapeecTpoeaHUMM 
ToproBUMM MapKaMM OLYMPUS CORPORATION. 


凸 na noKynuiB y GBponi 

O riosHaHKa «CE» niflTsepflwye， 叫 0 

Lieii BMpi6 巳 ignoBiqae SBponeMCbKWM 

BMMoraM 叫 Dflo 6e3neKH, oxopoHn 
3flopoB’fl，aaxucTy flOBKinnyi ra npas 
cnowMBa 化 BupoSn 3 nosHanKOK) 
«CE» npnaHaneHi qng npoqawy Ha 
TepuTopif G 巳 ponn. 


• rexHiHHa ntqrpMMKa KopiiCTyBasiB y Gsponi 

BiqBiqaMTe Ha 山 y flowa 山 hkd CTopiHKy 
http://www.olympus-europa.com 
360 33Jie 中 OHynTe: 

Ten. 00800 - 6710 83 00 (6e3KO 山 tobho) 

+49 40 - 237 73 899 (nnaiHo) 
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阻宇 I 百智ちパ 

替入卜巧I吾暑子召ち H 罕ペ Al を卜をしIじ卜. 

A 卜客召ち售きん Ml 客畳替0|刘 S トユと h 召巧刮 
人卜忌刘罕お人 I 空. 〇1爸受人 It 人卜客人 I 言をを普 
令贵£写智 S 巧巧 q 罕扫 ■ M を. 

ち t 早君ち（ユ音团> 
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感晋马早ち L 卜人卜 
⑤を召君 

④ 吾君 

⑤ 習スI过马全 

⑥ 司 q な 

⑦ 巧フIをIち召召 
這) UNLOCK と竿I夫I 
⑤を*^^客 

颇到ご辛占（曹互酉口り： LH-40) 

UNLOCK ± գ \ t \ 乂卜客ちトフI {ユ宫回） 

到こ量占左巧卜巧巧吾宫暑章己I巧人 I (〇) 
UNLOCK 兰早IてI 看を卜替互おを〇さお人 I空 
(〇). 

字^ちな巧フI (ユ音回> 

享=占巧巧フI (ユ宫因） 
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巧ご宰^吝训匀刘フト司習牛なさ L | [ 卜. 

-到 ごフト 言〇1フトお鲁叫台を召暑を習智车 
なさし1 [ 卜.巧ごフト驾を呂〇1を qi 己卜誓3暑 
人 I 勾ち卜台人 I ぶ. 
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; Micro Four i.hirds 
□陪豆 

; 14-42 mm 
(35 mm ヲト叫己に 1 
28 - 84 mmO|| ち ||3) 

; F3.5 - F5.6 
; 75。~ 29 。 

; 7 さ 8 叫 
; F3.5 - F22 
; 0.25 m ~ 〇〇 ( 早を q) 
を召 >1 己 I 14 - 19 mm 
0.3 m ~ 〇〇 ( 早を [H) 
を召フ ■! 己 I 20 - 42 mm 
; AF/MF 召をフト岩 
:113 g 停百，な巧に I) 



る iq 句る X 召巧 I 召〇| : 0 56.5 X 50 mm 
倒こ车ゴ乂 I ) 

到ご享百ロトをを : H|-fi.Li|E4J 

習马人! "01 ご ： 37 mm 

* 到理, A 卜曾さ 7 11过置早 I 司！圳ユな〇1巧召马古 
さ竿フト教合し| [ 卜. 


手 3 ^HAI 留 q 手 dAia. 

^ 召 :11 巧召な 3 子 3 

• 到ご呈 EH 咨暑ちり□卜お人 I 空.智曹亞台人 I 弓 
を〇り言智〇習车巧さ L | 印 
•到ご罕咨暑づ竿て I ?よさ刈をけ I ちトス I 
□卜台ん I を. EH 咨 SOI 召召暑£0卜を卜刘斗 
香! e |0| 马古習0|巧を L | C 卜. 

-ヲト HI 己卜011到ご暑ちちをな[りち Efi 咨畳 
替 S 巧 I ちトス I □卜41人 I 空. Efi 咨哥0|召召暑 so 卜 
ユを 0| L 卜をトス！)を I 茵甘〇1马台宫〇1姑さ L | じ卜. 

Micro Four Thirds 空卜 Micro Four Thirds 
智さ巧□巧,再胃 3 を马フト男フ间3フト q| 

企巧を OLYMPUS CORPORATION 斗お笠亞古 
吾旱な S ちし1 [ 卜. 
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OLYMPUS KOREA CO., LTD. 

巧 I 吾 A 卜 暑吾刮ユを 0| 背过ち卜 3 鲁 
召早圳吉习 I 吾圳召ち呂ぉ吾ペ言 
ス|をろ卜人|ユフト別芒 OLYMPUS A / S 迎 E 10 II 
お巨卜ち卜 q を人 I を. 

Tel . 1544-3200 



因田使用說巧書 

感謝您購買奥林己斯產品。 

為了確保您的安全，請在使用之前仔細閱讀本使 
用説明書，並將貫妥善保を，な供需要時鲁考。 

各部位ち稱（圖の） 

①前蓋 

③ 撼光鏡安裝頓紋 

⑤ 對焦環 

④ 變焦環 

⑥ 安裝指示標誌 

⑥凌差 

(7) 電路觸點 
⑥ UNL 日沈紐 
感裝飾お 

颇鏡頭遮光罩（可選： LH -40) 

UNLOCK 創的用;‘去（圓回） 

若要將鏡頭收起，請在沿箭頭方向按住 UNL 日沈紐 
的同時 ( 〇 ), 轉動變焦環 (0 )。 


安装遮光寞（圖回） 
巧放遮光置（圖因） 


主要規格 

安裝 

焦距 


對焦方式 
重量 

外形尺寸 


: Micro Four Thirds 安裝 
：14 - 42毫米 

(相當於35毫米照相機的28至84 
毫米鏡頭） 

: F 3.5 〜 F 5.6 
: 75。〜29° 

: 7組8枚 

: F3.5 〜 F22 

: 0.25 米〜00 (無限遠） 

焦距14〜19毫米 
0.3 米〜00 (無限遠） 

焦距20〜42毫米 
: AF / MF 轉換 

:113克（不含鏡頭遮光單和鏡頭 
蓋） 

最大直徑 X 總長度： 

¢56.5 X 50毫米（鏡頭收起時） 

CHT 67 


拍攝時的ま意事項 

• 使用2枚 a 上或比較厚的爐化鏡進行拍攝時. 
圖像邊緣可能彼切除。 

• 當使用閃光燈時，閃光燈可能會被鏡頭、遮光 
罩化，‘を;^ 

• 菌頭收起時，不能調整焦距。請於鏡頭伸出時 
才開始拍掃。 


圈摧圍離 
化結範距 
大角頭圈攝 
最視鏡光拍 



鏡頭遮光罩安裝方式：卡口式 

磕光鏡安裝螺紋直徑 ： 37 毫米 

* 設計和規格可能會進行更改，恕不另行通知。 


ミち意：請務必閱讀 

A 警告：安全防節須知 
-請勿巧鏡頭看太陽。否則可能會引起失明或 
視費損傷。 

• 請勿在未裝上鏡頭蓋的狀態下放置鏡頭。陽光 
聚集時會引起故障或火災。 

• 裝上照相機時請勿將鏡頭對准太陽。陽光聚集 
時會引起故障或火災。 

Micro Four Thirds 和 Micro Four Thirds 標誌是 
OLYMPUS C 服 PORATI 日 N 在日本、美國、歐盟國家及 
其他國家的商標或註冊商標。 
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• 奧林臣斯香港中國有限公司 

贩碼巧欄漲修服疆中也： 

香港九龍胚角亞皆老街8號 
朗豪巧辦公火樓 L-4207 を 
客戶服お熱線： +852-2376-2150 
傳真； +852-2375-0630 
E-mai 1; cs.ohc@olympus-ap.cora 
http ； //WWW. Olympus.com.hk 




